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FEDERAL  SECURITY  AGENCY 
Office  of  Education 
Washington  2^5  Do Co 


February  l5.,  1952 


ENGINEERING  ENROLLMENTS  AND  DEGREES,  19^1 

By 
Robert  Co  Story*  and  Henry  Ho  Arnisby** 


In  the  fall  of  1951,  there  were  lii.5,997  undergraduate  engineering 
students  enrolled  in  the  192  institutions  offering  the  first  degree  in  engi- 
neering o  At  the  same  time  there  were  19j6IiO  graduate  students  enrolled  in 
12U  institutions  offering  advanced  degrees  in  engineering o  As  compared  with 
the  previous  year,  the  number  of  undergraduates  has  declined  9o6  percento  At 
the  graduate  level,  an  increase  of  $o2  percent  x^as  reportedo 

The  decline  in  the  total  nxunber  of  engineering  students  in  19^1  from 
19^0  was  not  nearly  as  sharp  as  that  which  occurred  in  the  total  male  enroll- 
ment in  all  institutions  of  higher  education.  About  8  percent  fewer  engineer- 
ing students  were  enrolled  as  compared  to  a  10o9  percent  drop  in  total  enroll- 
raento  Possibly  the  principal  reason  for  the  smaller  decline  in  the  number  of 
engineering  students  was  the  fact  that  freshmen  engineers  increased  l5oU 
percent  in  the  face  of  a  general  decline  of  total  male  freshmen  of  12o3  percent. 
For  the  first  time  since  19U6  the  freshman  class  in  engineering  has  resumed  its 
traditional  position  as  the  Isirgest  of  the  four  classes o 

During  the  year  ending  June  30j,  19$1,  the  engineering  schools  conferred 
iils893  bachelor's  degrees  in  engineering,  5,l56  master's  and  professional 
degrees,  and  586  doctorateso  The  number  of  bachelor's  degrees  conferred  in 
1951  was  about  20  percent  below  the  previous  yearo  Master's  and  professional 
degrees  increased  5ol  percent  and  doctorates  l8o6  percento  Bachelor's  degrees 
in  engineering  constituted  10o9  percent  of  all  first  degrees  conferred^  master's 
and  professional,  7o9  percent^  doctorates,  8oO  percento 

By  class  level,  the  distribution  of  undergraduate  enrollment  (exclusive 
of  students  enrolled  in  fifth  year  of  5-year  curriculum,  cooperative  program, 
part-time  day  and  evening  students,  and  special  students)  was  as  follows; 
freshmen,  31o8  percentj  sophomores,  21o5  percentj  juniors,  22el  percent^  and 
seniors,  2Uo7  percento 


■»■  Head,  Statistical  Services  Unit,  Research  and  Statistical  Standards  Sectiono 
**  Associate  Chief  for  Engineering  Education^  Division  of  Higher  Education o 


The  four  undergraduate  curricula  in  which  the  largest  numbers  of 
students  enrolled  weres  mechanical  engineering,  27jl3U;  electrical  engineering, 
2hs,^6k',   civil  engineering,  l?,?!;!;!  and  chemical  engineering,  llj,576o  Compared 
vjith  the  fall  of  19^0,  there  were  8^,582  fewer  students  enrolled  in  mechanical 
engineering;  7,626  fewer  enrolled  in  electrical  engineering  and  U,713  fewer  in 
civil  engineering o 

Among  the  various  types  of  engineering  curricula,  more  schools  offered 
programs  in  electrical  engineering  than  in  any  other  fieldo  l6l  institutions 
reported  enrollments  in  electrical  engineering,  1^9  in  civil  engineering,  1^8 
in  mechanical  engineering  and  ll8  in  chemical  engineerings 

These  data  are  based  upon  a  survey  made  in  October,  19^1,  of  all  insti- 
tutions listed  in  the  U,  So  Office  of  Education  Directory  of  Higher  Education  1/ 
which  reported  in  the  1950-51  degree  survey2/  that  they  conferred  degrees  in 
engineeringo  The  study  was  conducted  under  the  joint  sponsorship  of  the  Uo  So 
Office  of  Education  and  the  American  Society  for  Engineering  Educationo 

Certain  of  the  data  gathered  in  the  survey  are  reported  in  the  February 
1952  issue  of  the  ASEE  Journal  of  Engineering  Educationo  The  tabular  material 
appearing  in  the  Journal  presents  enrollments  by  class  level,  and  degrees  by 
level  and  by  sex,  for  each  institution  accredited  in  at  least  one  ciirriculura 
by  the  Engineers'  Council  for  Professional  Developments/ o  Also  presented  are 
totals  for  these  institutions  by  class  level  and  by  sex  for  each  curriculxim 
recognized  by  ECPDo 

This  circular  reports  data  supplied  by  the  lU8  institutions  accredited 
by  ECPD  and  also  by  kh   other  institutions  which  are  not  so  accreditedo  It 
presents  total  enrollments  and  degrees  conferred  at  the  bachelor's,  master's, 
and  doctor's  levels  for  each  of  the  192  institutions  reporting,  and  national 
totals  by  class  for  each  undergraduate  curriculum© 

Definition  of  items; 

Period  covered!  Engineering  schools  were  asked  to  report  student 
enrollment  as  of  October  5,  195lo  A  few  institutions,  however,  because  of  late 
opening,  were  unable  to  report  before  late  November o  Degree  data  are  for  the 
period  July  1,  1950  to  June  30,  195lo 

1/  Education  Directory,  Part  III,  Higher  Education,  1950°5lo 

2/  Story,  Robert  C,  "Earned  Degrees  Conferred  in  Higher  Educational 
Institutions,  1950-51,"  Circular  333a,  Uo  So  Office  of  Educationo 

3/  Nineteenth  Annual  Report,  September  30,  195lo  ECPD  accredits  individual 
""  curricula  o 


Undergraduate  students;  Institutions  were  requested  to  report  by  class 
level  only  those  students  enrolled  definitely  as  candidates  for  an  engineering 
degreeo  "Part-time  students"  (both  day  and  evening)  may  include  degree 
candidates  as  well  as  students  who  are  not  working  toward  a  degree o 

Graduate  students;  Institutions  were  requested  to  "Report  all  students 
who  have  been  admitted  to  formal  graduate  standing  and  are  enrolled  in  graduate 
courses  -=  regairdless  of  the  number  of  credit  hours  carried  by  the  student,  and 
regardless  of  whether  the  student's  work  is  administered  by  the  engineering 
college  or  the  graduate  schoolo" 
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Total  Engine ering  Enrollments  and  Dogrees,  1951 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

19 

50-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B.S. 

McS^ 

Ph.D 

BoS. 

UoSo 

ph„D 

BoS. 

MoSo 

PhoD 

■3oSo 

M,So 

Ph.D 

GRAND  TOTAL 

145997  16765  2875  41893  5156 

586 

ILLINOIS  (cont'd) 

•111  Inst  Teoh 

5141 

509 

53 

692 

76 

10 

ALABAMA  (Total) 

2204 

102 

-. 

576 

21 

... 

•Northwestern 

767 

86 

41 

162 

45 

10 

•Ala  Poly 

1154 

12 

„= 

344 

7 

„^ 

•Univ  111 

3102 

227 

179 

1006 

194 

39 

•Oniv  Ala 

1050 

90 

~^ 

232 

14 

=.=, 

INDIANA  (Total) 

7036 

307 

106 

2713 

189 

37 

ARIZONA  (Total) 

679 

57 

1 

199 

11 

1 

Evansville 

175 

-,_ 

.- 

29 

,.» 

.^ 

•Univ  Ariz 

679 

57 

1 

199 

11 

1 

Ind  Teoh 
•Notre  Dame 

837 

lllO 

30 

7 

343 

121 

10 

~ 

ARKANSAS  (Total) 

495 

18 

=™ 

180 

7 

~= 

•Purdue 

3734 

275 

99 

1469 

178 

37 

Ark  St  Coll 

30 

_» 

0. 

-_ 

— 

•Rose  Poly 

290 

2 

131 

1 

John  Brown  IMiv 

52 

„. 

-= 

21 

== 

== 

Tri-St  Coll 

890 

c= 

== 

620 

_„ 

„_ 

•Univ  Ark 

413 

18 

_- 

159 

7 

-„ 

IOWA  (Total) 

2098 

113 

95 

7O8 

116 

15 

CALIFORNIA  (Total) 

6376 

989 

219 

2157 

485 

53 

•  lovra.  St  Coll 

1821 

70 

58 

586 

68 

9 

Calif  St  Poly 

807 

=. 

.^ 

227 

c 

«>^ 

•St  Univ  Iowa 

277 

43 

37 

122 

48 

6 

•Calif  Teoh 

399 

142 

66 

79 

104 

21 

Coll  of  the  Pacific 

70 

,== 

== 

6 

„- 

==. 

KANSAS  (Total) 

2165 

67 

10 

747 

52 

1 

Fresno  St  Coll 

155 

^^ 

_<. 

21 

==. 

== 

•Kan  St  Coll 

743 

40 

8 

367 

30 

c.=> 

Loyola 

157 

_^ 

=^ 

3^ 

»^ 

=•= 

•Kan  Oniv 

993 

19 

2 

363 

21 

1 

San  Diego  St  Coll 

255 

_= 

=.= 

56 

== 

=^ 

•Municipal  Univ 

San  Jose  St  Coll 

277 

„» 

=.= 

48 

^-. 

^^ 

of  Wichita 

429 

8 

-. 

17 

1 

— 

•Santa  Clara 

229 

__ 

cc^ 

57 

=^ 

<c« 

•Stanford 

550 

199 

46 

198 

129 

18 

KENTUCBf  (Total) 

1215 

43 

<^ 

333 

32 

— ^ 

•ttiiv  Cailf  (B) 

1603 

183 

67 

793 

180 

9 

•Ky  Univ 

761 

29 

..^ 

289 

19 

_ 

♦Oniv  Calif  (L  A) 

675 

149 

38 

179 

20 

3 

•Univ  Louisville 

454 

14 

_,= 

44 

13 

__ 

•Univ  Sou  Calif 

1199 

316 

2 

457 

52 

2 

LOUISIANA  (Total) 

2020 

70 

582 

27 

3 

COLORADO  (Total) 

3402 

305 

21 

1040 

94 

7 

•La  Poly 

424 

==. 

123 

•Colo  A  &  M 

462 

19 

„^ 

109 

3 

-^ 

•La  St  Univ 

1010 

54 

0== 

295 

26 

3 

Colo  Coll 

42 

== 

1 

c 

S  W  La  Inst 

221 

»=> 

60 

»- 

•Colo  Mines 

756 

76 

17 

229 

40 

5 

•Tulane  a»iv 

365 

16 

-. 

104 

1 

BCB 

•Univ  Colo 

1786 

192 

4 

520 

49 

2 

•Univ  Denver 

356 

18 

=^ 

181 

2 

„„ 

MAINE  (Total) 
•Univ  Maine 

687 

687 

12 
12 

"=■ 

253 

253 

8 
8 

— 

CONNECTICUT  (Total) 

2648 

181 

47 

495 

62 

11 

Hillyer  Coll 

515 

«» 

21 

-. 

== 

MARYLAND  (Total) 

1667 

616 

93 

524 

115 

9 

•U  S  Coast  Guard 

515 

-„ 

=.= 

63 

-_ 

.=» 

•Johns  Hopkins 

505 

131 

61 

127 

45 

8 

Univ  Bridgeport 

280 

„=. 

^« 

20 

_« 

== 

•Md  Univ 

832 

434 

32 

248 

27 

1 

•Univ  Conn 

760 

122 

— 

171 

10 

„^ 

•U  S  Naval  P  G  Sch  330 

51 

__ 

149 

43 

^^ 

•Yale  Univ 

578 

59 

47 

220 

52 

11 

MASSACHUSETTS  (Tot 

)6375  1157 

345 

1676 

612 

109 

DEUWARE  (Total) 

336 

141 

16 

136 

32 

8 

Bradford  Durfee 

119 

»^ 

50 

_- 

.» 

•Univ  Delaware 

336 

141 

16 

136 

32 

8 

•Harvard 

93 

68 

76 

18 

116 

26 

•Lowell  Textile 

209 

12 

41 

5 

-«, 

FLORIDA  (Total) 

1847 

49 

32 

428 

24 

1 

•Mass  Inst  Tech 

2359 

681 

269 

802 

470 

83 

•Univ  Fla 

983 

49 

32 

258 

24 

1 

•Mass  Univ 

458 

3 

== 

126 

=^ 

Univ  Uiaml 

864 

»> 

-^ 

170 

-_ 

== 

•Northeastern 

1957 

379 

.= 

338 

„. 

~= 

•Tufts 

527 

c 

132 

„„ 

„„ 

GEORGIA  (Total) 

2872 

129 

24 

917 

129 

2 

•Worcester 

653 

14 

«= 

169 

21 

.== 

•Ga  Teoh 

2804 

122 

24 

881 

127 

2 

Georgia  Univ 

68 

7 

c.» 

36 

2 

c^ 

MICHIGAN  (Total) 

9669 

502 

126 

2819 

326 

36 

Detroit  Inst 

495 

„. 

„= 

65 

-.» 

<==. 

IDAHO  (Total) 

450 

13 

.^ 

113 

9 

«=, 

•Detroit  Univ 

1497 

== 

»= 

522 

_- 

== 

•Univ  Idaho 

450 

13 

=■ 

113 

9 

"= 

Gen  Motors  Inst 
Lawrence  Inst 

1372 

1480 

z 

-- 

220 
207 

— 

■"= 

ILLINOIS  (Total) 

10936 

836 

273 

2332 

315 

59 

•Mich  M  &  T 

992 

17 

=» 

343 

16 

= 

Aero  Iftilv  Ino 

64 

e. 

_= 

86 

»• 

•Mich  St  Coll 

1100 

36 

8 

436 

33 

2 

•Bradley 

446 

14 

=. 

108 

=,,« 

u. 

•Mich  Univ 

1704 

295 

118 

869 

270 

34 

Chicago  Teeh 

1416 

=„ 

-,= 

278 

_=. 

=- 

•Wayne  Univ 

1029 

154 

==. 

157 

7 

*  Aooredited  in  at  least  one  eurriaulum  by  the  Engineers"  Council  for  Professional  Developments 


Total  Engineering  Enrollments  and  Degrees,  1951 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950.51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

BcSo 

MoS. 

Ph.D 

BoS. 

M,S»  Ph=D 

B,S„ 

MoSc 

PhoD 

BoS, 

MoSo  1 

?hoD 

MINNESOTA  (Total) 

1574 

233 

90 

753 

107 

16 

NORTH  CAROLINA  (cont 

■d) 

♦Minn  Unlv 

1574 

233 

90 

753 

107 

16 

N  C  Ag  &  Teoh  Coll 

103 

— 

.. 

26 

=» 

__ 

♦N  C  St  Coll 

1445 

79 

13 

387 

18 

»« 

MISSISSIPPI  (Total) 

649 

10 

». 

158 

5 

=^ 

♦Miss  St  Coll 

397 

8 

— 

142 

5 

-= 

NORTH  DAKOTA  (Tot) 

635 

2 

2 

218 

1 

1 

•Miss  Univ 

252 

2 

.» 

16 

so 

=>c 

•N  D  Ag  Coll 

370 

-_ 

— 

127 

.. 

♦N  D  Univ 

265 

2 

2 

91 

1 

1 

MSSODRI  (Total) 

2738 

397 

57 

1202 

131 

10 

•Mo  Mines 

1111 

63 

12 

602 

68 

»„ 

OHIO  (Total) 

8469 

807 

175 

2119 

241 

59 

•Mo  Unlv 

578 

26 

8 

254 

30 

3 

•Akron 

268 

=.- 

37 

»- 

•St  Louis  ;ftilv 

423 

106 

2 

137 

1 

Antiooh  Coll 

118 

». 

__ 

28 

-_ 

-_ 

•Wash  Univ  (St«  L) 

626 

202 

35 

209 

32 

1 

♦Case  Inst 

1292 

488 

85 

323 

65 

16 

•Cincinnati 

I3O8 

18 

10 

315 

8 

3 

MONTANA  (Total) 

608 

32 

~- 

222 

22 

-. 

♦Fenn  Coll 

1175 

__ 

_« 

193 

-^ 

•aont  Mines 

212 

10 

56 

9 

._ 

Ohio  No  Univ 

123 

_. 

„„ 

61 

»^ 

«» 

♦Mont  St  Coll 

396 

22 

— 

166 

13 

— 

•Ohio  St  ttiiv 
♦Ohio  Univ 

2106 
400 

243 
1 

80 

695 
137 

168 

40 

NEBRASKA  (Total) 

669 

12 

1 

275 

15 

— 

♦Toledo 

756 

57 

=.„ 

169 

__ 

— 

•Nebr  Univ 

669 

12 

1 

275 

15 

_„ 

•Univ  Dayton 

260 

=_ 

73 

__ 

-= 

Youngstown 

663 

__ 

_- 

88 

^» 

^^ 

NEVADA  (Total) 

225 

~. 

.„ 

85 

_ 

..» 

•Nev  Unlv 

225 

__ 

_. 

85 

_= 

.- 

OKLAHOMA  (Total) 

3294 

218 

7 

1164 

96 

2 

♦Okla  A  &  U 

1095 

128 

5 

427 

53 

-« 

NEW  HAMPSHIRE  (Total) 

620 

26 

— 

128 

29 

__ 

♦Okla  Univ 

1480 

44 

2 

591 

29 

2 

♦Dartmouth 

235 

22 

__ 

26 

24 

=_ 

•Tulsa 

719 

46 

.... 

146 

14 

_o 

•New  Hamp  Univ 

385 

4 

— 

102 

5 

— 

OREGON  (Total) 

915 

20 

2 

323 

27 

_ 

NEW  JERSEY  (Total) 

3783  2043 

35 

898 

248 

5 

Portland 

151 

— 

_„ 

54 

-= 

♦Nevrark 

2092 

572 

<=» 

328 

61 

__ 

♦Oregon  St 

764 

20 

2 

269 

27 

»= 

♦Princeton 

495 

64 

28 

105 

37 

5 

♦Rutgers 

413 

150 

— 

152 

14 

PENNSYLVANU  (Total  )10432 

1616 

227 

2642 

249 

42 

♦Stevens 

783  1257 

7 

313 

136 

__ 

•Bucknell 

257 

3 

-. 

94 

9 

.« 

•Carnegie 

1569 

176 

63 

280 

47 

13 

NEW  MKXICO  (Total) 

826 

115 

.- 

276 

6 

_= 

♦Drexel 

1277 

214 

283 

♦N  M  A  &  M 

247 

28 

__ 

97 

— 

,._ 

♦Lafayette 

478 

=_ 

=«= 

171 

=. 

=« 

N  M  Mines 

93 

.» 

— 

43 

-» 

_- 

♦Lehigh 

1442 

29 

23 

314 

28 

6 

•N  M  Uiiv 

486 

87 

— 

136 

6 

>« 

Pa  Mil  Coll 

202 

.„ 

»,» 

124 

^. 

„^ 

♦Pa  St  Coll 

2549 

52 

30 

598 

59 

12 

NEVf  YORK  (Total) 

18682 

3594 

667 

4853 

747 

63 

Phil  Text  Inst 

339 

-» 

=„ 

_= 

_« 

-^ 

SAlfred 

223 

12 

__ 

65 

11 

.._ 

•Pittsburgh 

1446 

506 

43 

523 

40 

3 

♦Brooklyn  Poly 

3380 

I486 

163 

505 

119 

11 

•Sviarthmore 

88 

„„ 

25 

_ 

™= 

Buffalo 

1016 

110 

189 

3 

-= 

•Univ  Pa 

375 

636 

68 

106 

66 

8 

♦Clarkson 

821 

6 

..- 

300 

4 

_- 

•Villanova 

410 

<.- 

«_ 

124 

-= 

-» 

♦City  Coll  of  N  y 

3026 

231 

_~ 

534 

1 

<.- 

♦Columbia 

241 

443 

220 

389 

283 

20 

RHODE  ISLAND  (Tot) 

771 

27 

5 

323 

5 

1 

♦Cooper  Union 

706 

» 

.= 

106 

— 

... 

•Brown 

261 

15 

5 

86 

2 

1 

♦Cornell 

1648 

64 

54 

191 

49 

19 

R  I  Soh  of  Design 

104 

— . 

„« 

54 

_™ 

— 

•Ibnhattan 

759 

_» 

— 

284 

•R  I  Univ 

406 

12 

__ 

133 

3 

— 

N  Y  Maritiae 

327 

— 

-_ 

50 

.- 

*w 

♦N  y  Univ 

2432 

757 

164 

497 

145 

9 

SOUTH  CAROLINA  (Tot)  1817 

16 

_= 

389 

5 

_= 

♦Pratt 

221 

«, 

121 

•Citadel 

340 

.. 

_«. 

61 

=^ 

_<> 

♦Rensselaer 

2802 

293 

33 

HOC 

104 

2 

•Clerason 

1152 

16 

« 

209 

5 

.. 

♦Rochester 

193 

6 

57 

8 

-_ 

•SpCo  Univ 

325 

_™ 

«■ 

119 

»=, 

-^ 

♦Syracuse 

594 

127 

33 

369 

19 

2 

♦Union  Coll 

231 

51 

82 

1 

-« 

SOUTH  DAKOTA  (Tot) 

659 

12 

.._ 

241 

7 

~„ 

♦Webb 

62 

8 

._ 

14 

«> 

_« 

•S  D  Mines 

404 

8 

«.«, 

142 

6 

-_ 

•S  D  St  Coll 

255 

4 

_„ 

9? 

1 

_„ 

NORTH  CAROLINA  (Total)  I904   79   I3   506 
•Duke  IMiv  356   ~   ~    93 


18 


•  Accredited  in  at  least  one  curriculum  by  the  Engineers'  Council  for  Professional  Developmento 


Total  Enginesring  Enrollments  and  Degrees,  1^31 


Enrollments      Degrees 
Institution         1951-52       1950-51 


b.So 

MoSo 

Ph^lD 

BoSo 

MoSo 

Ph,D 

TENNESSEE  (Total) 

1321 

164 

17 

484 

26 

1 

Tenn  Poly 

231 

__ 

— > 

45 

.= 

„- 

•Tenn  Univ 

672 

162 

17 

318 

22 

1 

•Vanderbilt 

418 

2 

121 

4 

=- 

TEXAS  (Total) 

7503 

624 

61 

1745 

172 

9 

*Tex  A  &  U 

2496 

80 

18 

644 

50 

4 

•Rice 

423 

12 

„„ 

7 

14 

c:,^ 

♦Southern  Ueth 

408 

190 

— 

131 

3 

=<. 

•Tex  Coll  A  4  I 

154 

5 

^ 

46 

a^ 

•Tex  Tech  ColX 

797 

20 

==- 

235 

5 

„. 

•Tex  Univ 

1570 

121 

43 

422 

83 

5 

•Tex  Western 

281 

»» 

46 

Univ  Houston 

1374 

196 

~ 

214 

17 

=- 

UTAH  (Total) 

925 

32 

14 

230 

19 

4 

•Utah  Agri  Coll 

232 

9 

1 

49 

6 

2 

•Utah  Univ 

693 

23 

13 

181 

13 

2 

VERMONT  (Total) 

453 

c^a 

a,  a. 

142 

4 

»> 

•Norwich 

240 

-» 

=^ 

64 

_» 

=» 

•Vermont  Ohiv 

213 

— 

=- 

78 

4 

— 

VIRGINU  (Total) 

2278 

415 

3 

837 

80 

2 

•Va  Mil  Inst 

481 

.0 

o~ 

107 

<=«= 

_„ 

•Va  Poly 

1476 

56 

3 

638 

61 

2 

•Va  Ohiv 

321 

359 

92 

19 

-= 

WASHINGTON  (Total) 

2374 

223 

15 

745 

69 

2 

Gonzaga 

197 

=_ 

»^ 

56 

.. 

_^ 

St  Martin's 

20 

=^ 

<»» 

6 

«« 

o>ia 

Seattle 

251 

»« 

.» 

62 

<M.a. 

<=>« 

Walla  Walla 

54 

«. 

c=  = 

3 

-=. 

<=  = 

•Wash  St  Coll 

609 

19 

-_ 

184 

9 

»c> 

•Wash  Iftiiv 

,1243 

204 

15 

434 

60 

2 

WEST  VIRGINIA  (Total) 

794 

28 

9 

305 

28 

=.«> 

Davis  Elkins 

76 

== 

15 

». 

»» 

Marshall  Coll 

144 

_a 

~== 

9 

<c» 

=.. 

•ir  Va  Univ 

574 

28 

9 

281 

28 

=. 

WISCONSIN  (Total) 

3443 

215 

67 

1025 

116 

17 

•Marquette 

947 

^- 

»^ 

362 

c»:b 

Milwaukee  Sch  Eng 

751 

_^ 

„„ 

110 

o=« 

= 

•Univ  Wise 

1745 

215 

67 

553 

116 

17 

WYOMING  (Total) 

344 

19 

B>S 

112 

7 

CSXf 

•Wyo  ttilv 

344 

19 

— 

112 

7 

«= 

DISTo  OP  COLUMBIA  (Tot)  1055 

79 

a.s> 

383 

10 

«3ai 

•Catholic  Ohiv 

324 

79 

».=. 

205 

10 

=«. 

•Geo  Wash  Univ 

564 

0 

134 

eD=> 

= 

•Howard  Univ 

167 

-= 

— 

44 

_„ 

-- 

ALASKA  (Total) 

91 

CS'- 

=  =. 

10 

=„ 

=^ 

•Univ  of  Alaska 

91 

=- 

=- 

10 

_=, 

=„ 

HAWAn  (Total) 

317 

ao^o 

«s> 

41 

«K=> 

.. 

•Univ  of  Hawaii 

317 

■=- 

=» 

41 

— 

». 

PUERTO  RICO  (Total) 

652 

— K> 

OJf 

131 

_„ 

SBiS> 

Univ  Puerto  Rico 

652 

^. 

-^ 

131 

.== 

=«. 

•  Accredited  in  at  least  one  ourrlculutn  by  the  Engineers'  Council  for  Professional  Developraento 

-  7  _ 


Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  Engineering  Schools,  195I 
AERONAUTICAL,  AGRICULTURAL,  ARCHITECTURAL 


Enrollments 

Degrees 

Enro: 

Llraent 

;s 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B.S. 

MoS. 

PhoD 

B.S. 

McS.  ] 

Ph.D 

BoS.  I1I.S0   Ph.D 

BoSa  U.S.  Ph.D 

AERONAUTICAL  (Total) 

40?1 

844 

140 

1271 

313 

31 

AERONAUTICAL  (cont'd) 

Ala  Poly 

93 

»_ 

~ 

11 

„_ 

~ 

#Univ  Texas 

103 

5 

.» 

12 

5 

_ 

#Ala  Iftiiv 

73 

11 

~ 

23 

5 

_. 

#Va  Poly, 
#Va  Unlvi/ 

93 

-c 

26 

= 

John  Brown 

4 

«. 

-_ 

2 

„ 

.^ 

'i 

-.» 

><c 

17 

.=, 

Calif  St  Poly 

106 

.. 

« 

20 

c>- 

„ 

#Univ  Wash 

52 

.- 

34 

10 

.0, 

#Calif  Tech 

•  _ 

69 

27 

_ 

45 

15 

W  Va  ttiiv 

27 

.- 

__ 

5 

__ 

_= 

Stanford 

-. 

13 

1 

— e> 

5 

#Cathollc  Univ 

42 

29 

— > 

25 

7 

»= 

ttiiv  Sou  Calif 

— « 

14 

«-> 

e» 

-<. 

#Colo  Univ 

94 

2 

~KM 

28 

1 

ac* 

AGRICULTURAL  (Total) 

1686 

119 

8 

650 

67 

5 

#Fla  Univ 

74 

7 

<». 

13 

« 

c 

Ala  Poly 

66 

5 

_» 

21 

2 

__ 

#Seorgia  Tech 

189 

8 

» 

41 

10 

.=«. 

Ark  Univ 

33 

— 

— 

2 

2 

_» 

Aero  tftiiv  Inc 

64 

~>* 

— 

86 

*s> 

— « 

Calif  St  Poly 

87 

__ 

_o. 

16 

__ 

_=. 

#111  ttiiv 

188 

7 

.^ 

41 

8 

»» 

Fresno  St  Coll 

5 

— 

~ 

— 

_« 

_« 

Ind  Tech 

67 

— » 

25 

tmm> 

*» 

#Uhiv  Calif   (B) 
#Univ  Calif   (l.A. ) 

31 

5 

-_ 

21 

_,. 

,._ 

#Notre  Dame 

75 

3 

-0 

13 

2 

oa 

5 

— 

— 

3 

__ 

_- 

#Purdu6 

181 

22 

1 

85 

8 

<«. 

Colo  A  a  U 

10 

__ 

— 

__ 

._ 

— 

Tri-State  Coll 

64 

<>• 

<»* 

35 

»» 

__ 

Pla  Univ 

V 

— 

-_ 

— 

— 

— 

Iowa  St  Coll 

42 

1 

«■— 

11 

1 

»<s 

Ga  Univ 

68 

7 

~_ 

36 

2 

-=. 

#Kansas  Univ 

49 

1 

«<. 

26 

1 

«.» 

#Idaho  Univ 

39 

1 

=» 

9 

-' 

_= 

Minioipal  Ifiiiv  of 

#111  Univ 

61 

15 

__ 

29 

4 

— 

Wichita 

141 

8 

<-» 

10 

1 

«,„ 

/Purdue  Univ 

66 

— 

— 

50 

— 

~ 

S  W  La  Inst 

1 

__ 

». 

•oaa 

*>4 

~aD 

#Iowa  St  Coll 

81 

22 

4 

42 

13 

2 

Johns  Hopkins 

11 

10 

14 

3 

1 

•m<=, 

/Kansas  St  Coll 

69 

7 

«» 

31 

2 

«» 

.^Maryland  OhivV 

43 

29 

17 

BO 

Kansas  ttiiv 

51 

._ 

__ 

33 

__ 

__ 

,^U  S  Naval  P  G  Soh 

82 

2 

-<. 

52 

-_ 

-. 

La  Poly 

18 

-_ 

— 

6 

-. 

— 

Harvard 

«-. 





4 

2 

#La  St  ttiiv 

16 

6 

— 

10 

5 

— 

v^lfess  Inst  Teoh 

141 

62 

12 

47 

45 

5 

Ifeiss  Univ 

6 

— 

-. 

5 

__ 

-_ 

^Detroit  Univ 

102 

„ 

— 

21 

#Mioh  St  Coll 

74 

__ 

_» 

27 

— 

_-, 

Lawrence  Inst 

39 

-_ 

.„ 

9 

-_ 

^ 

#Minn  Univ 

33 

7 

2 

19 

6 

oae 

Mloh  M  &  T 

.« 

«^ 

14 

-- 

•>« 

Miss  St  Coll 

18 

_„ 

»* 

— =s 

BOO 

#Mich  Univ 

87 

60 

16 

70 

41 

2 

Missouri  tMiv 

24 

6 

1 

17 

14 

1 

#ffayne  Univ 

47 

-. 

_- 

10 

__ 

_» 

/Nebraska  miv 

22 

4 

_=, 

15 

2 

=- 

iMinn  Univ 

132 

23 

6 

46 

24 

1 

Rutgers 

2 

— 

— 

_- 

»_ 

_= 

#Miss  St  Coll 

34 

4 

_. 

5 

3 

„„ 

N  Mex  A  a  U 

31 

.~ 

._ 

11 

~- 

=_ 

St  Louis  Uhlv 

192 

— 

-» 

59 

.» 

N  C  Ag  a  Teoh  Sch 

2 

__ 

__ 

_. 

_. 

»« 

/Princeton 

38 

24 

9 

7 

16 

~ 

N  D  Ag  Coll 

39 

__ 

_- 

7 

~ 

__ 

#Brooklyn  Poly 

142 

31 

14 

35 

5 

«> 

Ohio  St  IMiv 

18 

__ 

— 

24 

— 

™ 

iCornelli/ 

*» 

10 

12 

1^ 

1 

/Okla  A  a  M 

47 

8 

«o 

20 

3 

»» 

#N  y  Uhiv 

223 

47 

11 

58 

4 

/Oregon  St  Coll 

29 

^^ 

<»,o 

11 

1 

«.<- 

/j^Rensselaer 

196 

10 

1 

62 

5 

— « 

Pa  St  Coll 

13 

<s  — 

a-> 

20 

— B 

<Doe> 

#Syraou3ai'  ,  / 
#N  C  St  Colli/ 

5I 

a>M 

— 

10 

16 

— 

CI era son 

S  D  St  Coll 

133 

51 

1 

~ 

19 
17 

— 

— 

N  D  Agri  Coll 

14 

— 

— 

=» 

_« 

__ 

Tenn  Univ 

44 

C..B 

26 

1 

»e 

Antioch 

2 

" 

-- 

~ 

-_ 

™ 

#Tex  A  a  M 

149 

9 

— 

52 

1 

•» 

Caae 

-» 

26 

9 

.«. 

4 

__ 

ISilv  Houston 

1 

__ 

~*> 

ox* 

/Cincinnati 

86 

1 

-» 

23 

1 

1 

/Utah  Ag  Coll 

20 

3 

1 

5 

1 

2 

#Ohio  St  Uhiv 

109 

12 

3 

27 

8 

-■ - 

/Va  Poly 

57 

9 

» 

34 

5 

_» 

Youngstown 
|Okla  A  a  Mi/ 
#Okla  Dhlvy 

Tulsa 

2 

~ 

~ 

— 

__ 

_» 

/Wash  St  Coll 

29 

4 

_C3 

5 

3 

ocv 

27 
47 

4 
2 

— 

12 

18 

8 

1 
2 

'i 

W  Va  Univ 
Wyoming  Uhiv 

11 
44 

— 

— 

3 
4 

==> 

#Carnegiei/ 
Drexel 

67 

22 

— 

13 

— 

— 

ARCHITECTURAL  (Total)  4431 

45 

.. 

1141 

23 

«.- 

#Pa  St  Coll 

140 

5 

4 

30 

2 

Calif  St.   Poly 

180 

-^ 

— 

27 

— 

— 

Brown 

3 

/Colo  Univ 

147 

__ 

__ 

57 

— =• 

— 

#R  I  Univi/ 

6 

__ 

__ 

3 





Miami  Univ 

150 

— 

" 

— 

— 

— 

#Texas  A  4  M 

136 

4 

— «i 

24 

3 

»«= 

Ga  Teoh 

350 

3 

™ 

139 

— 

— 

Texas  Western 

3 

.. 

•e. 

Chicago  Teoh 

168 

— 

— 

50 

— 

— 

Uhiv  Houston 

18 

_. 

B- 

•» 

«•• 

-c 

/111  Uhiv 

374 

11 

— 

100 

4 

— 

/  Undergraduate  curriculum  accredited  by  the  Engineers'  Council  for  Professional  Development. 
1/Option  of  mechanical  engineering  (Uhdergraduate)o 

-  8  = 


Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  Engineering  Schools,   I95I 


ARCHITEXJTURAI.,  CERAl.aC,   CHEMICAL 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950.51 

BoSc 

UoSo 

PhoD 

BoSo 

M«S. 

pR3 

BoSo 

MoS^  PhoD 

BoSo 

MoS.  PhoD 

ARCHITECTURAL  (cont'd) 

CHHUCAL  (cont'd) 

Notre  Dame 

158 

-z> 

_. 

8 

_„ 

-. 

#Colo  Univ 

165 

6 

4 

48 

7 

2 

#Iowa  St  Coll 

158 

2 

-=> 

30 

3 

=>- 

^Denver  Univ 

42 

8 

-» 

17 

IVS 

^fcmsas  St  Coll 

86 

__ 

-. 

50 

1 

-» 

#yale  Univ 

58 

4 

17 

14 

1 

2 

#Kansas  Univ 

166 

1 

_« 

35 

2 

=_ 

#Delaware  Univ 

65 

62 

16 

33 

15 

8 

La  St  ttiiv 

46 

— 

-= 

8 

„_ 

__ 

#Pia  Univ 

128 

5 

19 

19 

3 

1 

Detroit  Inst 

41 

— 

ce^ 

1 

oia 

.^ 

#aa  Tech 

298 

12 

14 

86 

13 

2 

#Detroit  Oniv 

197 

,.- 

__ 

44 

=- 

»^ 

#Idaho  rjniv 

51 

3 

-0 

10 

1 

— 

Lawrence  Inst 

139 

-. 

„  = 

23 

»_ 

__ 

#111  Inst  Tech 

163 

83 

9 

78 

16 

6 

Wajme  ttiiv 

4 

— 

.=™ 

— . 

„= 

-. 

#111  Univ 

251 

15 

23 

58 

14 

4 

Wash  Onlv  (St  L) 

5 

»_ 

.* 

24 

-. 

__ 

#Northwe3tern 

135 

12 

8 

30 

12 

4 

i^ont  St  Coll 

32 

1 

.„ 

5 

-^ 

_^ 

Ind  Teoh 

56 

— 

a.. 

21 

» 

»~ 

#Nebr  Univ 

25 

1 

.^ 

21 

1 

^=, 

#Notr8  Dame 

135 

8 

~« 

20 

1 

•  » 

New  Uexico  Dhiv 

32 

__ 

.^ 

11 

__ 

-. 

#Purdue 

306 

20 

24 

174 

12 

10 

Rensselaer 

208 

6 

„. 

72 

6 

.» 

#Roso  Poly 

37 

2 

_. 

9 

1 

-<» 

N  C  Ag  Tech  Coll 

29 

-. 

.^ 

13 

-_ 

— 

Tri-St  Coll 

52 

.- 

— 

51 

-. 

.. 

N  C  St  Coll 

-c 

„. 

2 

.„ 

=.=. 

#Iowa  St  Coll 

95 

17 

23 

51 

7 

5 

#N  D  Agri  Coll 

39 

— 

-. 

15 

>. 

-^ 

St  Univ  Iowa 

32 

4 

18 

4 

1 

Ohio  St  Univ 

216 

— 

„= 

90 

_ 

-= 

j^nsas  St  Coll 

53 

2 

-^ 

28 

8 

-0. 

#Ohio  Univ 

21 

-« 

_  = 

11 

-.=. 

«= 

#Kansas  Univ 

75 

3 

2 

47 

5 

1 

Young stown 

7 

-= 

_» 

.^ 

... 

.. 

#Louisville  Itaiv 

69 

14 

.<c 

23 

10 

.. 

#Okla  A  &  U 

118 

4 

-. 

54 

__ 

„- 

#La  St  Univ 

75 

25 

-. 

41 

6 

3 

#Okla  Univ 

198 

3 

-> 

41 

—c 

=^ 

La  Poly 

43 

— 

-. 

22 

„ 

-> 

#Pa  St  Coll 

58 

C=» 

12 

„ 

-= 

S  W  La  Inst 

39 

— 

=» 

8 

__ 

== 

Clemson 

149 

— 

,«. 

44 

-» 

-= 

Tulana  ftiiv 

47 

3 

=» 

14 

._ 

=« 

k  &  tl  Coll  of  Tex 

369 

6 

=_ 

32 

1 

„.. 

#J&lne  Uhiv 

72 

10 

— 

17 

3 

•  as 

Texas  Western 

10 

— 

-^ 

..^ 

.^ 

Johns  Hopkins 

83 

28 

10 

22 

7 

2 

Univ  Houston 

98 

=» 

u« 

5 

— 

->. 

jj^  Univ 

60 

13 

11 

21 

1 

1 

#Oniv  Tex 

140 

4 

„. 

35 

4 

o« 

^ss  Inst  Tech 

353 

82 

39 

116 

91 

9 

#Va  Poly 

57 

1 

-= 

27 

1 

.„ 

^Northeastern 

194 

49 

56 

WalU  Walla 

18 

»- 

.« 

^^ 

«. 

.» 

Tufts 

51 

_. 

_- 

15 



_ 

#Wash  St  Coll 

130 

2 

^^ 

25 

.^ 

.»« 

Univ  Mass 

35 

__ 

_. 

12 

=„ 

.. 

^Catholic  Univ 

73 

.«, 

»  = 

30 

-. 

»= 

#Horce3ter 

94 

6 

-c 

32 

11 

-<^ 

Hawaii 

35 

„_ 

=„ 

-. 

.^ 

^Detroit  Uhiv 

202 

.- 

„„ 

78 

— 

-=. 

Detroit  Inst 

20 

-. 

_. 

4 

-. 

_«. 

CERAMIC   (Total) 

581 

51 

35 

258 

56 

8 

Lawrence  Inst 

56 

«. 

-. 

11 

-. 

(BtB 

Univ  Calif  (b) 

1 

1 

o» 

11 

~. 

^ch  M  &  T 

86 

2 

_„ 

22 

1 

»= 

#Ga  Tech 

31 

_- 

_» 

16 

1 

-_ 

laoh  St  Coll 

107 

<.» 

1 

29 

6 

1 

#111  Uhlv 

42 

9 

6 

28 

5 

2 

#t{ich  Oniv 

184 

49 

36 

111 

59 

14 

#Iowa  St  Coll 

26 

1 

2 

15 

=« 

— 

#Wayne  thiiv 

110 

15 

12 

.:==, 

liass  Inst  Teeh 

2 

4 

11 

2 

1 

4 

IJfmxm  Uhlv 

157 

24 

14 

45 

21 

7 

#lio  Uines 

33 

1 

5 

24 

1 

_«, 

Miss  St  Coll 

30 

-» 

„_ 

7 

»> 

_- 

#Rutg9rs 

18 

-_ 

-. 

11 

— 

-<i> 

Miss  Univ 

14 

.„ 

_= 

1 

.«, 

=.=. 

^Alfred 

223 

12 

— 

65 

11 

-- 

#Uo  Mines 

109 

7 

_.c 

45 

5 

». 

#N  C  St  Coll 

37 

1 

3 

11 

1 

-= 

#Mo  Univ 

106 

2 

3 

32 

-=> 

#Ohio  St 

54 

9 

7 

22 

15 

1 

#Vash  Univ  (St  L) 

107 

29 

16 

30 

7 

4 

#Pa  St  Coll 

29 

— 

— 

30 

5 

1 

#Uont  St  Coll 

44 

7 

.= 

15 

5 

.. 

Clenson 

21 

— 

~ 

1 

-= 

» 

Nebr  Univ 

45 

.« 

14 

». 

#Tex  Univ 

23 

3 

_- 

9 

1 

». 

N  H  Uhiv 

59 

— . 

-« 

13 

»« 

—a 

#Va  Poly 

25 

2 

=. 

17 

3 

<.. 

#Newark 

323 

135 

— 

55 

16 

_^ 

#Wash  Univ 

17 

8 

__ 

7 

1 

=^ 

#Prinoeton 

107 

10 

13 

25 

6 

3 

Stevens 

241 

-.. 

20 

_= 

CHEMICAL  (Total)             II998  1897 

623 

3756 

744 

174 

N  U  A  &  U 

16 

<»» 

•  cz. 

8 

.> 

„« 

#Ala  Poly 

111 

4 

.0 

27 

5 

.0 

N  u  aiiv 

28 

<B«^ 

m^*^ 

14 

-.«. 

— 

#Ala  Univ 

P 

6 

— 

10 

1 

— 

#Brooklyn  Poly 

361 

235 

42 

71 

16 

7 

Ark  ttiiv 

63 

3 

»- 

15 

1 

— 

^larkson 

147 

3 

-. 

45 

2 

Fresno  St  Coll 

2 

-- 

— 

— 

~ 

.. 

City  Coll  of  N  Y 

302 

_ 

61 

_^ 

Univ  Calif  (B) 

137 

13 

10 

52 

10 

1 

#Columbia 

39 

35 

47 

88 

45 

11 

Iftiiv  Calif  (L  A) 

14 

— 

.- 

— 

__ 

-. 

#Cooper  Union 

137 

16 

__ 

-. 

#Dniv  Sou  Calif 

78 

41 

2 

35 

6 

2 

^Cornell 

246 

8 

7 

45 

3 

6 

E^ollments  and  Degress  in  Uo  So  Engineering  Schools,   1951 
CHEMICAL,   CIVIL 


Enrollments 

Degr 

ees 

Enrollments 

Dei 

srees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 
BoSo  M,S=  ] 

1950-51 

B.s.  : 

UoS. 

Ph.b 

BoS. 

MoS» 

Ph.D 

?li„i) 

BoSo  i 

iloSo  PhoD 

CHEMICAL  (cont'd) 

CIVIL  (cont'd) 

#New  York  Unlv 

214 

78 

30 

52 

9 

_= 

#Calif  Tech 

31 

15 

3 

19 

15 

-^ 

#Pratt  Inst 

52 

— 

23 

— 

— 

Coll  of  the  Pacific 

70 

6 

— _> 

.^Rensselaer 

292 

-y 

7 

125 

16 

2 

Fresno  St  Coll 

41 

__ 

■.«. 

7 

•^im. 

_<_ 

^Rochester 

56 

— 

_= 

15 

3 

-_ 

Loyola 

36 

__ 

„_ 

13 

—  i.. 

-_> 

^Syracuse 

43 

12 

8 

39 

6 

1 

San  Jose 

43 

» 

._ 

21 

.— 

OM 

#N  C  St  Coll 

104 

12 

6 

31 

4 

_„ 

#Santa  Clara 

64 

-0. 

-_> 

19 

» 

... 

#N  Dak  Univ 

11 

1 

__ 

8 

1 

_« 

^Stanford 

131 

41 

1 

55 

29 

-._ 

Antlooh  Coll 

4 

-_ 

_= 

1 

— 

— , 

,/Univ  Calif   (b) 

418 

45 

10 

185 

23 

1 

#Case 

192 

43 

10 

52 

7 

„» 

yuniv  Calif   (LA) 

75 

— 

5 

-e. 

#Cincinnatl 

255 

8 

6 

44 

3 

2 

,/Univ  Sou  Calif 

325 

47 

-<=. 

112 

6 

— . 

Dayton 

33 

-= 

ooe 

9 

-«, 

-c= 

//Colo  A  &  M 

104 

19 

— 

39 

3 

-^ 

Penn  College 

76 

— 

-= 

15 

__ 

-_ 

Colo  Coll 

24 

— — 

1 

c»a» 

,#Ohio  St  Univ 

172 

60 

30 

62 

46 

22 

.^Denver  Unlv 

87 

_«- 

—0, 

36 

__ 

—a 

Toledo 

42 

— 



13 

__ 

~ 

fl^Univ  Colo 

427 

90 

-» 

113 

15 

o» 

Youngstovm 

17 

— 



5 

— 

— 

»i!Conn  Univ 

72 

18 

—  _ 

49 

3 

»«• 

#Okla  A  &  M 

51 

4 

3 

28 

12 

— 

/Yale  Dhlv 

55 

19 

3 

20 

14 

2 

#Okla  Univ 

70 

5 

2 

36 

12 

2 

//Delaware  Unlv 

41 

16 

27 

4 

Tulsa 

11 

— 

™ 

~ 

— 

™ 

#Fla  Univ 

202 

9 

<»» 

40 

3 

«=j 

.^Oregon  St 

69 

3 

~ 

25 

4 

_= 

Univ  of  Miami 

193 

•ma 

36 

=  , 

#Bucknell 

49 

2 

— 

21 

7 

— =■ 

//Ga  Tech 

343 

15 

—  ts 

96 

10 

aC3 

^Carnegie 

243 

37 

8 

48 

5 

2 

/Idaho  Univ 

94 

1 

tssa 

34 

2 

=« 

#Drexel 

222 

45 

~ 

51 

-=■ 

— 

Bradley  Univ 

72 

3 

^^ 

6 

(OL^ 

Lafayette 

67 

— 

~ 

17 

— 

— 

Chicago  Tech 

106 

=^ 

35 

DCS 

«»» 

Lehigh 

232 

3 

5 

46 

1 

2 

illl  Inst  Tech 

158 

37 

2 

89 

6 

1 

#Pa  St  Coll 
#Pa  Univ 

282 
60 

8 

7 

5 

55 
20 

3 
4 

5 
4 

#111  Iftiiv 
^Northwestern 

449 
86 

67 
7 

38 
4 

178 
18 

33 

4 

12 

2 

#PittEburgh 

137 

52 

9 

73 

11 

3 

Evansville 

5 

#Villanova 

54 

— 

— 

18 

— 

~- 

Ind  Tech 

171 

cam 

ooen 

100 

™ 

»C9 

,#R  I  Univ 

30 

2 

~ 

10 

1 

— 

#Notre  Dame 

217 

3 

<L.^ 

10 

=«o 

C31U 

Clemson 

50 

~ 

™ 

8 

— 

— 

#Purdue 

348 

56 

9 

210 

24 

2 

S  C  Univ 

48 

— 

" 

19 

~ 

™ 

#Rose  Poly 

39 

31 

DU 

S  D  Ulnes 

28 

~ 

— 

11 

— 

~ 

Tri-State  Coll 

191 

OBiO 

=<= 

105 

c«> 

OCB 

Tenn  Poly 

23 

— 

— 

2 

— 

~ 

,flowa  St  Coll 

168 

11 

4 

106 

13 

1 

#Tenn  Univ 

54 

26 

7 

36 

4 

1 

#St  Univ  Iowa 

63 

2 

1 

24 

2 

#Vanderbllt 

42 

2 

— 

15 

4 

-«■ 

/Kan  St  Coll 

170 

8 

64 

2 

(SKS 

.#Tex  A  &  U 

184 

11 

5 

59 

3 

1 

/Kan  Ifciiv 

123 

3 

CEXS 

36 

2 

eta 

#Rioe  Inst 

151 

2 

— 

5 

8 

™ 

Municipal  Univ  of 

Tex  Tech 

72 

3 

— 

25 

_„ 

__ 

Wichita 

39 

E>a=> 

OS, 

—  _ 

—  =) 

•SO) 

Tex  Western 

7 

— 

— 

— 

==, 

—00 

/Ky  Univ 

200 

11 

«>n> 

78 

4 

=.L3 

Tex  Coll  of  A  4  I 

13 

— 

~ 

3 

— 

— 

#Uhiv  Louisville 

48 

■sac 

2 

1 

=.0 

Univ  Houston 

68 

27 

— 

14 

1 

— 

/La  Poly 

73 

e3~ 

U93 

25 

■K>(» 

#Univ  Tex 

219 

18 

17 

55 

22 

2 

/La  St  Univ 

89 

7 

atCB 

36 

2 

(=»a 

Utah  Univ 

78 

2 

1 

15 

1 

1 

S  W  La  Inst 

38 

&.=» 

13 

(BO* 

— >•» 

#Va  Poly 

116 

10 

2 

31 

11 

2 

/Tulane 

61 

10 

CE3U> 

27 

ijsa 

c^ 

//7a  Univ 

45 

1 

__ 

7 

1 

_=. 

/Maine  Univ 

123 

«.« 

.« 

59 

1 

oo 

Gonzaga 

29 

— 

— 

11 

— 

— 

/Johns  Hopkins 

77 

11 

2 

14 

5 

•»= 

#Wash  St  Coll 

43 

2 

_„ 

10 

2 

__ 

,i^laryland  Univ 

143 

12 

OEC 

57 

2 

CBU 

/Univ  Vfash 

93 

13 

15 

41 

17 

2 

Bradford  Durfee 

18 

™« 

«u 

8 

»■.> 

tma> 

Seattle 

22 

— 

— 

6 

— 

__ 

(•^arvard 

=>■« 

15 

4 

e-o 

24 

1 

//W  Va  Univ 

48 

9 

9 

48 

14 

~ 

/Mass  Inst  Tech 

218 

42 

11 

55 

21 

5 

#Wisc  ttiiv 

337 

21 

24 

118 

17 

3 

/Mass  ttiiv 

63 

2 

28 

Catholic  Univ 

32 

— 

~ 

20 

— 

~ 

/Northeastern 

302 

74 

»o 

51 

c- 

»u 

Puerto  Rloo 

34 

~ 

— 

8 

— 

— 

/Tufts 

89 

BC. 

23 

»» 

C=,B 

/VYorcester 

62 

a>i=> 

C3^ 

19 

<u^ 

Wd 

CIVIL  (Total) 

21684   I863 

211 

7060 

664 

51 

Detroit  Inst 

43 

=  (B 

■BO 

5 

&CU 

K,es 

#Ala  Poly 

160 

— 

— 

53 

~ 

__ 

/Detroit  ttiiv 

180 

a.^ 

C— S 

75 

C9  3> 

«.« 

#Ala  univ 

227 

2 

~ 

46 

1 

— 

Lawrence  Inst 

113 

a>B 

IBU» 

18 

aiHJ 

<S(d 

#Arlz  Univ 

155 

3 

— 

49 

— 

— 

/Mich  MAT 

197 

2 

m^^ 

74 

1 

■»ti. 

Ark  St  Coll 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

;^ch  St  Coll 

240 

12 

ou. 

100 

9 

»a3 

#Ark  Univ 

108 

5 

~ 

50 

— 

~ 

/Mich  Univ 

221 

48 

14 

125 

64 

6 

10 


Enrollments  and  Degress  in  U«  So  Engineering  Schools^  1951 
CIVIL,  ELECTRICAL 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

BoSo    M-S,    1 

"hoD 

1950-51 

BoS,    M-S- 

^oD 

Institution 

1951-52 
BoSo   M-S. 

Ph.D 

1950-.51 
BsSo  H-^- 

phoD 

CIVIL  (cont'd) 

CIVIL  (cont'd) 

#ffayn8  Univ 

140 

29 

__ 

25 

1 

«» 

/Pa  Univ 

70 

16 

1 

11 

4 

a»3 

#Mim  Ohlv 

278 

12 

3 

148 

23 

2 

/Pittsburgh 

154 

51 

.. 

75 

>. 

BE. 

#Uiss  St  Coil 

113 

1 

47 

1 

«« 

/Swarthinore 

12 

c=>«> 

6 

cc» 

»« 

#Miss  Itoir 

36 

2 

=.» 

13 

»- 

»» 

/Villanova 

64 

»_ 

»_ 

18 

=« 

a» 

#Uo  nines 

237 

8 

•0 

122 

11 

-» 

/Brown 

11 

so 

OSes 

21 

== 

=«. 

M  Oniv 

148 

8 

2 

68 

7 

1 

/R  I  Only 

70 

3 

<»=. 

34 

_. 

.» 

#Wa$h  teiv  (St  L) 

84 

13 

1 

18 

4 

c.. 

,/teltadel 

251 

._ 

45 

^^ 

— 

M>nt  St  Coll 

103 

4 

=a 

35 

2 

0. 

/Clem son 

174 

7 

__ 

36 

=_ 

_o 

#Nebr  Dhiv 

99 

1 

-« 

66 

— 

a»«> 

/S,  Co  Oniv 

94 

c 

»«> 

29 

*-«= 

sa 

#Nevada  Vniv 

69 

_a 

=.=. 

22 

«._ 

-^ 

/So  Do  Mines 

64 

=. 

-_ 

26 

»_ 

== 

^Dartmouth 

48 

3 

=•> 

2 

8 

«. 

/So  Do  St  Coll 

80 

1 

-= 

35 

.« 

»<. 

#Nev  Hampshire 

82 

2 

OG9 

14 

-=, 

«» 

Tenn  Poly 

48 

a» 

=» 

6 

=, 

»^ 

;^9Wjr'k 

271 

50 

!=.« 

40 

7 

»«> 

/Tenn  Univ 

156 

36 

»«, 

72 

5 

«„ 

#PrincetOB 

48 

7 

.Z^ 

14 

4 

=ta 

/Vanderbilt 

76 

-. 

36 

0. 

/Rutgers 

48 

2 

«.= 

23 

1 

— 

/Tex  A  &  M 

326 

18 

4 

103 

12 

=.=, 

Stevens 

<» 

».. 

~a 

1 

_ 

/Rice  Inst 

65 

1 

=.= 

.^ 

3 

»^ 

#Ne«  Mex  A  &  U 

48 

-«1 

<»» 

20 

_e 

OB 

/Southern  Ueth 

89 

22 

= 

32 

=.= 

^6w  Uex  Uhiv 

87 

25 

«E>a 

39 

3 

= 

/Tex  Tech  Coll 

113 

„^ 

=« 

40 

„„ 

=« 

/Brooklyn  Poly 

451 

198 

>>. 

73 

22 

»« 

Tex  Western 

81 

-<= 

»„ 

23 

=.= 

.^1= 

/Ciarkson 

180 

1 

•oo 

52 

»« 

O. 

Oniv  Houston 

136 

17 

=. 

22 

3 

.» 

,yCity  CoH  of  N  Y 

626 

63 

•^ 

88 

1 

_„ 

/Uhiv  Tex 

210 

18 

2 

65 

8 

OM* 

/Columbia 

43 

78 

25 

50 

39 

1 

/Utah  Agri  Coll 

129 

6 

=,<> 

31 

5 

.S 

/Cooper  union 

148 

13 

» 

/Utah  Univ 

126 

5 

== 

48 

5 

1 

/Cornell 

256 

10 

11 

31 

12 

5 

/Norwich 

102 

»= 

29 

«. 

/Manhattan  Coll 

187 

-^ 

=» 

111 

-_ 

/Vermont  Univ 

53 

<,., 

=.= 

21 

.- 

=>= 

in  Y  Only 

356 

82 

34 

51 

18 

1 

/Va  Mil  Inst 

392 

«.. 

„„ 

85 

«• 

.«. 

i^enssdlaer 

354 

17 

166 

27 

»« 

/Va  Poly 

234 

-.= 

== 

114 

=,<= 

»« 

/Syraousa 

77 

=.- 

68 

e>B 

/Va  Univ 

74 

17 

_ 

21 

BC 

=.<> 

/Ohion  Coll 

83 

.=>. 

-<C 

31 

•« 

». 

Oonzaga 

42 

== 

17 

=  «. 

= 

/Duke  UniTT 

96 

»a 

a» 

20 

a« 

=.=, 

St  Martin's 

20 

»«3 

»« 

4 

=  =» 

=  = 

/N  C  St  Coll 

388 

6 

_» 

94 

3 

<» 

Seattle 

65 

_= 

<o<. 

12 

=  =. 

=.= 

/N  D  Agri  Coll 

74 

= 

». 

30 

-  = 

/Wash  St  Coll 

116 

2 

»<= 

37 

= 

«C. 

^  D  IMiv 

50 

=, 

1 

24 

».> 

^-0 

/Wash  Uhiv 

143 

28 

OB 

100 

11 

=• 

/Akron 

31 

<.<2> 

_^ 

9 

»_ 

_= 

/W  Va  Univ 

68 

3 

... 

33 

2 

<^ 

Antioch  Coll 

14 

_<, 

c 

4 

c» 

«o 

^ftiarquette 

242 

o« 

117 

~= 

=^ 

/Case 

125 

24 

»S 

31 

I 

>» 

/Wise  Univ 

297 

31 

7 

83 

15 

3 

/Cinoinnatl 

191 

»» 

„„ 

42 

»= 

»= 

/ffyo  Univ 

82 

15 

•^ea 

43 

6 

=.= 

|?» 

56 

_= 

-= 

16 

*>« 

«>» 

/Catholij  Univ 

51 

34 

c»« 

24 

2 

,!«. 

109 

C»3 

CC. 

16 

99 

c 

/Geo  Wash  Univ 

97 

eas 

28 

c=«. 

™= 

Ohio  Northern 

66 

__ 

<■» 

25 

=  0 

a=, 

/toward  ttiiv 

50 

<_=» 

==. 

10 

»C3 

=.=. 

/Ohio  St  Oniv 

201 

19 

2 

48 

13 

_«. 

/Alaska 

38 

.=« 

M 

6 

-0 

— 

/Ohio  Uniy 

65 

-_ 

_« 

25 

« 

Hawaii 

282 

..^ 

.. 

41 

<=  = 

»» 

/Toledo 

76 

=^ 

=_ 

21 

«« 

_ 

Puerto  Rioo 

339 

c==» 

e«3 

80 

=>J 

a9s> 

Youngstown 

54 

»» 

-. 

9 

<B<B 

,s^ 

/Okla  A  &  U 

67 

13 

a.» 

66 

6 

.0 

ELECTRICAL  (Total) 

27422  4793 

682 

9385  1192 

110 

/Waa  UhiT 

85 

7 

.^ 

60 

OS 

<_ 

/Ala  Poly 

320 

1 

C3C» 

114 

=.=. 

_o 

#0r««  St 

134 

4 

I 

55 

6 

_ 

/Ala  Univ 

178 

11 

=»„ 

35 

1 

e»=. 

/Bucknell 

67 

_„ 

oe 

17 

■MB 

BO 

/Ariz  Univ 

143 

28 

=^ 

51 

I 

(SMD 

/Carnegie 

207 

28 

4 

31 

4 

2 

Ark  St  Coll 

2 

= 

oa 

=» 

/Drexel 

218 

18 

<»«. 

43 

o» 

/Ark  Univ 

100 

1 

<== 

48 

BZI 

=,e» 

/Lafayette 

72 

a.* 

OB 

25 

-= 

IBM 

John  Brown 

3 

=>a 

=•= 

1 

=,« 

S1K3 

iiehigh 

197 

11 

5 

39 

5 

2 

Calif  St  Poly 

72 

<:>s 

=• 

36 

=K=. 

»<=> 

Pa  Uil  Coll 

62 

»« 

40 

■>« 

c-«> 

/Calif  Tech 

64 

20 

18 

24 

21 

5 

/Pa  St  Coll 

358 

~. 

2 

66 

5 

<«. 

Fresno  St  Coll 

15 

-„ 

__ 

^^ 

^  structural  engineering  onlyo 
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Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  Engineering  Schools,  19^1 
ELECTRICAL 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951=52 

1950=51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B.S. 

M.So 

PhoD 

B.So 

McSo  PhoD 

BoSo 

MoSo  1 

S>hob 

j^SeJ 

HoS.  F 

gg 

ELECTRICAL  (cont'd) 

ELECTRICAL  (cont'd) 

Loyola 

32 

— 

<=. 

12 

.._ 

-c= 

/St  Louis  Oniv 

97 

26 

». 

33 

1 

.x. 

San  Jose 

18 

-. 

_» 

9 

„<, 

-^ 

/Wash  Oniv  (St  L) 

146 

20 

11 

51 

13 

2 

#Santa  Clara 

39 

== 

o<s 

13 

~<. 

~_ 

/Mont  St  Coll 

98 

4 

=«= 

35 

3 

.0 

^Stanford 

127 

9^ 

25 

60 

71 

12 

/Nebr  Iftiiv 

113 

4 

BO 

68 

1 

•B=3 

#Unlv  Calif  (b) 

398 

36 

19 

220 

46 

2 

/Nev  Oniv 

49 

o_ 

__ 

20 

,» 

._ 

#Dhiv  Calif  (L  A) 

107 

_. 

CO 

11 

=.„ 

= 

/Dartmouth 

27 

«= 

«» 

10 

4 

-0 

#Univ  Sou  Calif 

278 

65 

.. 

102 

20 

00 

/New  Hamp  Oniv 

95 

1 

c3a> 

27 

2 

_:c 

#Colo  A  &  M 

42 

.0 

26 

.» 

.0 

/Newark 

615 

165 

«•» 

106 

14 

-= 

#Colo  Uhiv 

314 

43 

_» 

95 

12 

»^ 

/Princeton 

69 

7 

6 

5 

3 

2 

#Denver  Univ 

93 

10 

oo 

60 

2 

=_ 

/Rutgers 

84 

147 

c.„ 

43 

12 

0. 

#Coan  ttiiv 

98 

66 

<.<> 

59 

4 

-^ 

Stevens 

^ 

175 

„, 

29 

oats 

#yale  Oniv 

70 

24 

13 

28 

27 

3 

/N  M  A  &  U 

70 

28 

__ 

27 

o. 

„^ 

/Delaware  Iftiiv 

45 

19 

25 

^  M  Oniv 

71 

27 

.0 

29 

2 

»^ 

#Pla  Oniv 

234 

12 

13 

70 

8 

«» 

/Brooklyn  Poly 

1294 

733 

82 

156 

43 

3 

Miami  DhiT 

198 

»« 

40 

o. 

c» 

Buffalo 

78 

53 

=,„ 

60 

1 

ida.   Tech 

533 

23 

10 

189 

23 

»a. 

/Glarkson 

216 

2 

=,» 

80 

2 

„= 

/Idaho  Oniv 

95 

3 

-. 

30 

1 

„« 

/City  Coll  of  N  Y 

1065 

125 

== 

241 

— 

== 

Chicago  Tech 

161 

«... 

54 

__ 

•  » 

/Columbia 

55 

44 

14 

71 

34 

-» 

E^ansville 

57 

*>* 

»= 

11 

=,= 

a» 

/Cooper  Onion 

196 

s» 

_,<. 

35 

oo. 

»_ 

#111  Inst  Tech 

312 

117 

10 

166 

12 

1 

/Cornell  Iftiiv 

336 

16 

13 

39 

17 

2 

#111  Oniv 

608 

63 

58 

246 

n 

14 

/Manhattan 

F.i 

„» 

134 

.. 

/Northwestern 

179 

56 

20 

58 

19 

2 

/N  y  Oniv 

199 

27 

HI 

35 

1 

Ind  Teoh 

146 

0 

66 

«> 

/Pratt  Inst 

96 

0^ 

_o 

42 

_o 

<» 

S^otre  Dame 

165 

9 

»« 

19 

4 

e>a 

/Rensselaer 

540 

33 

=» 

205 

19 

«» 

/Purdue 

576 

57 

17 

338 

55 

2 

Rochester 

= 

1 

«. 

#Ros5>  Poly 

54 

37 

a«> 

/Syracuse 

134 

3.01 

25 

96 

°6 

1 

Tri-St  Coll 

183 

_= 

«>D 

79 

.»p 

o„ 

/Onion  Coll 

148 

^= 

o,> 

51 

»•» 

=«, 

/Iowa,  St  Coll 

194 

10 

10 

102 

16 

I 

/Duke  Oniv 

84 

»» 

=,« 

24 

_« 

=^ 

#St  Univ  of  Iowa 

75 

12 

8 

34 

15 

2 

N  C  Agri  &  Teoh  Coll 

45 

_. 

=., 

7 

=«. 

.>«> 

/Kan  St  Coll 

171 

7 

0. 

104 

4 

-<^ 

/N  C  St  Coll 

251 

6 

4 

66 

3 

_= 

/Kan  Ohiv 

124 

6 

_ 

55 

3 

^^ 

/N  D  Agri  Coll 

89 

_= 

== 

31 

=_ 

=_ 

hs  Ohiv 

116 

5 

.>» 

83 

1 

=. 

;N  D  Oniv 

37 

a.„ 

==. 

14 

.- 

=0 

/Ohiv  Louisville 

(>3 

00 

10 

-» 

.^ 

/Akron 

39 

_ 

»<= 

10 

_= 

_» 

#La  Poly 

81 

=» 

_<, 

40 

«». 

=>o 

Antiooh  Coll 

28 

_c 

■>« 

5 

»= 

->. 

/La  St  Ohiv 

80 

3 

». 

59 

3 

». 

/Case  Inst 

228 

77 

7 

68 

12 

=.. 

S  W  La  Inst 

49 

.- 

23 

-c 

/Cincinnati 

338 

7 

83 

3 

=-, 

/Tulane  Oniv 

54 

3 

c» 

23 

1 

.>>_ 

/Dayton  Oniv 

57 

0= 

^^ 

27 

==. 

=«. 

Mine  ttiiv 

63 

— 

24 

2 

,=^ 

i^enn  Coll 

178 

„ 

»=. 

56 

■==. 

=._ 

/Johns  Hopkins 

119 

36 

18 

39 

14 

4 

Ohio  Northern 

32 

.- 

.. 

22 

-= 

=.,= 

/Md  Italv 

125 

210 

8 

^3 

14 

»> 

/Ohio  St  Univ 

255 

65 

3 

103 

18 

2 

/U  S  Naval  P  G  Sch 

47 

3 

_c 

30 

8 

=„ 

/Ohio  Oniv 

61 

.» 

_„ 

33 

«= 

«» 

Bradford  Durfee 

23 

». 

5 

_,. 

_c, 

/Toledo  Oniv 

92 

■»„ 

=- 

37 

0.0 

= 

harvard 

"l 

7 

9 

4 

Yovigstown 

160 

— 

0 

23 

uc 

<. 

/Uass  Inst  Tech 

579 

190 

61 

157 

lie 

15 

#Okla  A  &  M 

122 

51 

2 

n 

20 

00 

/Uass  Ohiv 

113 

<». 

<^i. 

35 

_a 

/Okla  Univ 

117 

6 

-c 

73 

4 

.» 

^Northeastern 

465 

142 

«. 

102 

„„ 

,^ 

/Oregon  St 

98 

1 

1 

60 

7 

oc. 

/Tufts 

>4 

.. 

c» 

36 

„„ 

=JC» 

/Bucknell 

54 

1 

_ 

23 

.^ 

/Worcester 

13? 

5 

<M 

47 

9 

,^ 

/Carnegie 

415 

21 

17 

69 

13 

4 

/Detroit  Ohiv 

268 

... 

108 

aa 

/Drexel  Inst 

391 

45 

88 

=» 

Detroit  Inst 

79 

... 

.^ 

20 

<.». 

»^ 

/Lafayette 

88 

c,= 

34 

,„„ 

«.^ 

Lawrence  Inst 

236 

<.o 

_» 

44 

».<. 

— 

/Lehigh 

216 

1 

2 

63 

7 

~. 

/Mieh  M  &  T 

159 

6 

<=_ 

45 

1 

c» 

Pa  Mil  Coll 

48 

=,- 

.>_ 

54 

-c^ 

/Uioh  St  Coll 

212 

4 

3 

87 

4 

1 

/Pa  St  Coll 

493 

18 

6 

110 

14 

1 

/Mi6h  Oniv 

253 

37 

22 

170 

32 

6 

/Pittsburgh 

202 

212 

15 

'^'^ 

10 

«. 

/Wayne  Ohiv 

246 

24 

cn> 

43 

3 

<_ 

/Swart hmore 

12 

— 

6 

•=.=. 

c 

/Minn  Oniv 

335 

74 

17 

200 

11 

_ 

/Pa  Oniv 

121 

455 

52 

39 

37 

4 

/Miss  St  Coll 

98 

1 

47 

«o 

.^ 

/Villanova 

83 

_c^ 

44 

.^ 

»- 

/Uo  Mines 

134 

8 

.0 

73 

9 

0^ 

/Brown 

12 

"7 

1 

24 

-„ 

=^ 

/Mo  Ohiv 

152 

5 

2 

74 

3 

1 

/R  I  Oniv 

57 

3 

™ 

44 

_„ 

™ 
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Enrollments  and  Degrees  in  U<>  So  Engineering  Sohools^  l^^l 
ELBCTRICAL,  ENGINEERING  MECHANICS,  ENGINEERING  PHYSICS,  GENERAL  ENGINEERING 


Enrollments 

De 

grees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B.So 

UoS.  1 

'h„D 

BoSo 

U»So  Ph,D 

BoS. 

MoS. 

PhoD 

BoSo 

MoS.  Ph^D 

ELECTRICAL  (cont'd) 

ENGINEERING  MECHANICS 

(cont 

•d) 

Citadel 

89 

— 

_- 

16 

-« 

~ 

Case 

,.^ 

8 

1 

=,, 

»» 

-c 

/^lemson 

192 

2 

c. 

43 

— 

=_ 

Okla  Univ 

<._ 

1 

_- 

«„ 

3 

=_ 

#S  C  Unlv 

83 

— . 

™ 

38 

_= 

_= 

Lehigh 

— 

1 

.. 

•_ 

« 

#S  0  Mines 

n 

„_ 

_<, 

28 

— 

~. 

Pa  St  Coll 

-c^ 

3 

8 

_c 

1 

— > 

#S  D  St  Coll 

60 

-. 

.. 

24 

1 

-= 

Tex  Univ 

<z,» 

2 

4 

«» 

1 

1 

Tenn  Poly 

n 

— 

=« 

16 

»» 

— 

Va  Poly  Inst 

-_ 

6 

1 

__ 

8 

.- 

,f  Tenn  Univ 

191 

27 

—. 

101 

6 

_- 

Va  Oniv 

c 

1 

__ 

„ 

-. 

.=. 

#Vanderbilt 

61 

-= 

31 

.» 

.» 

Wise  Univ 

— 

6 

8 

-^ 

5 

2 

.jTexas  A  &  U 

247 

8 

4 

80 

14 

3 

#Rloe  Inst 

89 

3 

«> 

1 

-_ 

». 

ENGINEERING  PHYSICS 

/Southern  Meth 

118 

54 

.. 

50 

2 

.» 

(Total) 

1400 

375 

109 

411 

73 

24 

Tex  Coll  A  4  I 

33 

-- 

._ 

2 

~ 

_=. 

Ala  Poly 

41 

— 

7 

__ 

#Tex  Teoh  Coll 

181 

7 

-^ 

67 

5 

_=, 

Univ  Calif  (B) 

55 

~ 

=_ 

16 

_, 

— 

Tex  Western 

89 

.<» 

«. 

14 

CO 

=0 

Stanford 

6 

4 

„. 

.„ 

3 

._ 

Univ  Houston 

197 

20 

-^ 

26 

3 

0. 

Colo  Coll 

4 

-„ 

■_ 

— 

.=> 

#Tex  Univ 

249 

30 

13 

82 

17 

2 

Colo  Oniv 

88 

1 

«. 

33 

_» 

»_ 

#Utah  Oniv 

199 

5 

3 

59 

6 

=K=. 

Ga  Teoh 

42 

11 

_». 

18 

7 

_= 

Utah  St  Agri  Coll 

63 

=. 

»<. 

13 

<= 

«. 

111  Inst  Tech 

55 

59 

6 

22 

3 

1 

i^orwloh 

46 

-a 

=- 

11 

™. 

<^ 

111  Univ 

119 

»= 

15 

-_ 

/Vermont  Only 

66 

=._ 

o. 

25 

„ 

=— 

/Kan  Unlv 

44 

»c. 

-» 

18 

_. 

«. 

#Va  Mil  Inst 

89 

_^ 

<^.» 

22 

<» 

-_ 

U  S  Naval  P  G  Soh 

4 

_„ 

__ 

»= 

-w 

#Va  Poly  Inst 

234 

1 

.» 

81 

6 

=. 

/Uftia«  Unlv 

66 

2 

_ 

40 

1 

». 

#Va  Uhiv 

84 

53 

~ 

39 

1 

„_ 

/harvard 

»_ 

22 

51 

.^ 

38 

12 

Gonza^ 

58 

= 

_ 

15 

~« 

— 

Worcester 

23 

__ 

._ 

7 

— 

.„ 

Seattle 

72 

0^ 

~<. 

18 

=« 

.^ 

Mich  M  &  T 

12 

1 

-_ 

1 

== 

_<= 

#lfash  St  Coll 

134 

3 

-^ 

42 

2 

.=«. 

Univ  Mich 

45 

_» 

==> 

18 

„» 

.» 

#ffash  miv 

186 

48 

-_ 

105 

7 

.^ 

Wash  Univ  (St  L) 

1 

.0 

__ 

»_ 

«=. 

~ 

#W  Va  Oniv 

106 

6 

<»- 

80 

2 

._ 

Mont  St  Coll 

24 

2 

-= 

9 

... 

„<. 

/Marquette 

306 

«= 

^«. 

106 

_« 

_„ 

New  Hamp  Oniv 

17 

o. 

._ 

3 

__ 

~. 

Milwaukee  Soh  Eng 

751 

_ 

~» 

110 

-^ 

„„ 

Stevens 

~a 

170 

wo* 

s^ 

3 

=- 

#ffiso  aiiv 

417 

70 

15 

158 

40 

6 

/Cornell 

124 

9 

5 

14 

_= 

/Wye  Univ 

71 

2 

-^ 

26 

1 

~= 

N  Y  Oniv 

51 

BNS 

8 

0.0 

-= 

/Catholic  Univ 

75 

11 

.- 

67 

1 

.» 

Rensselaer 

142 

26 

12 

45 

7 

„. 

#G«o  Wash  Dhiv 

260 

„. 

»- 

46 

_^ 

..0 

N  C  Agri  a  Tech 

1 

== 

-. 

» 

toward  Univ 

70 

«._ 

_. 

18 

-^ 

— ' 

N  C  St  Coll 

— 

10 

». 

== 

„= 

== 

Alaska 

13 

_= 

=- 

», 

-. 

=<■ 

Antiooh 

2 

-» 

-» 

-o 

_. 

_o 

Puerto  Rico 

38 

_- 

_» 

13 

__ 

«=, 

Case 

55 

37 

15 

19 

=• 

_« 

Fenn  Coll 

28 

12 

__ 

«= 

ENGINEERING  MECHANICS 

Ohio  St  Univ 

54 

_a 

20 

13 

=,= 

11 

(Total) 

38 

219 

101 

20 

88 

17 

Toledo 

17 

c. 

_. 

6 

_= 

»._ 

Ark  Ohiv 

1 

.- 

-» 

1 

Young stown 

9 

.» 

.^ 

2 

_„ 

-. 

Stanford 

.. 

21 

11 

<>_ 

11 

5 

Okla  Oniv 

41 

0. 

~c. 

20 

2 

-> 

Pla  univ 

— 

2 

„„ 

=,. 

VICB 

Tulsa 

45 

_:, 

=« 

20 

_= 

~= 

Ga  Tech 

_„ 

3 

». 

._ 

1 

— 

Lehigh 

66 

iC- 

»= 

14 

=^ 

-o 

111  Inst  Teoh 

_ 

28 

14 

,x.> 

7 

„„ 

R  I  Oniv 

12 

4 

..<. 

6 

2 

-» 

111  Uhiv 

~. 

11 

19 

„_ 

6 

4 

Clemson 

9 

4 

_«, 

3 

1 

=. 

Notre  Dane 

— 

1 

«>=. 

1 

»- 

S  D  Mines 

22 

1 

„_ 

3 

2 

»o 

/Purdue 

26 

14 

"7 

15 

8 

2 

S  D  St  Coll 

8 

1 

«. 

3 

»- 

— 

Iowa  St  Coll 

~~ 

1 

7 

-» 

<.= 

— 

Tenn  Oniv 

16 

— 

_~ 

_„ 

-» 

... 

Kan  St  Coll 

... 

7 

2 

..» 

4 

«^ 

Va  Poly 

34 

6 

_= 

15 

4 

=- 

La  St  Uhiv 

_• 

2 

eo 

=«= 

=.» 

_s 

Va  Oniv 

5 

~B 

— 

«>e 

— _ 

;^ich  Univ 

10 

42 

15 

5 

19 

2 

Marshall 

18 

.- 

1 

~» 

«<. 

Wayne  Oniv 

^rta 

10 

__ 

_. 

St  Louis  Oniv 

~ 

29 

_. 

m. 

1 

.>^ 

(ENERAL  (Total) 

4014 

245 

41 

1031 

32 

3 

Wash  Univ  (St  L) 

— . 

15 

4 

»> 

3 

1 

Ark  Unlv 

_» 

7 

<,» 

». 

._ 

iOC. 

Nebr  Oniv 

-_ 

1 

— 

«. 

6 

..o 

John  Brown 

1 

». 

== 

_„ 

~> 

N  Y  Unlv 

_ 

1 

_= 

.- 

09  f> 

.« 

Fresno  St  Coll 

43 

.. 

.„ 

10 

™ 

=_ 

Rensselaer 

-_ 

1 

._ 

»  = 

_. 

San  Diego  St  Coll 

255 

«» 

»= 

56 

_- 

»» 

N  C  St  Coll 



1 

— 

~ 

2 

-. 

Stanford 

3 

_= 

— 

7 

_« 

C-. 
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Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  Engineering  Sohoolsy  1951 

GENERAL  ENGINEERING,  GEOLOGICAL,  INDUSTRIAL 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950.51 

Institution 

1951-52 

1950=.51 

BoS. 

MoS,  : 

PhoD 

B.S. 

M.So   ] 

PhoD 

BoSo  : 

MoSo   ] 

Ph.D 

BoS»  : 

UoSo  PhoD 

GENERAL  ENG'G  (cont'd) 

GEOLOGICAL  (cont'd) 

Univ  Calif   (b) 

10 

3 

„. 

7 

_c. 

«= 

Okla  IMiv 

94 

5 

= 

52 

4 

=" 

Univ  Calif   (L  a) 

316 

149 

38 

158 

20 

3 

Pa  St  Coll 

58 

== 

„„ 

9 

-_ 

«= 

#0  S  Coast  Guard 

515 

63 

=.>:■ 

#Pittsburgh 

11 

==. 

=„ 

10 

_» 

«^ 

Univ  Miami 

85 

<.i>. 

»o 

20 

>»  = 

c=>o 

#S  D  Mines 

42 

4 

==. 

17 

3 

=^ 

Ga  Teoh 

c^e 

=«. 

2 

„^ 

«;.» 

#Tex  A  &  M 

51 

1 

»^ 

25 

2 

==. 

Bradley 

_- 

.- 

_» 

5 

=  „ 

^» 

Utah  Univ 

6 

3 

.-- 

1 

=^ 

= 

#111  Univ 

180 

_. 

_z. 

29 

=  .. 

= 

Va  Poly  Inst 

22 

3 

.== 

8 

^^ 

— 

Notre  Daaie 

15 

__ 

_=. 

=,c 

.^. 

««. 

Marshall 

5 

=«_ 

=.» 

„„ 

=,„ 

= 

Ptrdue 

— 

_.. 

a>^ 

4 

=«= 

Alaska. 

15 

m= 

=_ 

2 

«=. 

caa 

St  Univ  of  Iowa 

<»<~ 

«=T, 

»=. 

3 

=«. 

^=. 

#Iom  St  Coll 

116 

=.•> 

3 

72 

5 

.:.«= 

INDUSTRIAL  (Total) 

6028  1419 

128 

2582 

273 

5 

S  W  La  Inst 

2 

«= 

.»>. 

/Ala  Univ 

112 

20 

,.= 

51 

2 

^=. 

#Maine  Univ 

7 

=== 

«=. 

"i 

_o. 

a«= 

Ark  Univ 

38 

™ 

==, 

11 

»= 

~ 

Harvard 

93 

=- 

a^ 

18 

c^ 

«io; 

#Calif  Uhiv  (B) 
Calif  Uhlv  (L  A) 

70 

7 

1 

57 

9 

.^ 

j^lSass  Inst  Teoh 

40 

« 

.» 

31 

==. 

=.» 

4 

„-. 

„=. 

_= 

„= 

„» 

Tufts 

15 

—a. 

«a^ 

10 

•^ 

»« 

Fresno  St  Coll 
#Santa  Clarai/ 

2 

„= 

=^ 

== 

_=, 

=>= 

V/ayne 

12 

.» 

OCB 

«.w 

t». 

oxa 

8 

»- 

=^ 

..= 

=« 

= 

St  Louis  UniY 

11 

OS. 

<»«» 

»_ 

<.,« 

co„ 

iStawford 

70 

=„ 

=«= 

37 

.^ 

=^ 

#Stevens 

783 

=« 

=*.      ■■ 

313 

«,u 

aca 

Univ  Sou  Calif 

93 

34 

.=„ 

62 

=.^ 

== 

Union  Coll 

51 

a>cs 

1 

oca 

Denver  ttiiv 

46 

... 

== 

21 

».-, 

C3» 

N  C  St  Coll 

«= 

»^ 

13 

=.= 

^^ 

Bridgeport 

16 

=> 

CJCJ 

2 

— 

0= 

N  D  Univ 

21 

1 

c«i, 

19 

««. 

«» 

Hillyer  Coll 

24 

«^ 

== 

_= 

=- 

= 

Ant loch 

2 

63.= 

=C!» 

2 

<Xt=J 

=«* 

Yale  Utilv 

254 

=, 

= 

112 

=.= 

«^ 

Cincinnati 

^m^ 

<=c= 

— _.. 

2 

-=, 

«« 

i^-la  Univ 

82 

4 

=«. 

51 

2 

== 

Toledo 

312 

—» 

=  C. 

17 

«c^ 

«CJ 

Iftiiv  Miami 

49 

=„ 

=^ 

24 

=„ 

=» 

Youngstown 

133 

OO. 

~o. 

ffi» 

<_« 

•^Oa  Teoh 

300 

16 

.= 

136 

13 

= 

#Okl&  A  &  M 

25 

» 

-=, 

3 

2 

<=« 

Bradley 

96 

1 

= 

16 

== 

=<o 

Okla  Univ 

25 

<_=. 

«<-> 

13 

^_. 

<=^ 

#111  Inst  Teoh 

78 

20 

=.= 

94 

=,_ 

— 

Portland  Uhiv 

151 

«c= 

a<» 

54 

«» 

B.63 

#Northwi»  stern 

109 

1 

_= 

15 

1 

-= 

Pa  St  Coll 

•  a. 

.e^ 

1 

w=. 

„0= 

Evansvllle 

62 

==, 

... 

10 

= 

_= 

Pittsburgh 

Clemson 

348 

30 
1 

— 

17 

— 

— 

Notre  Dwe 
iPurduai/ 

99 

29 

1 

30 

4 

esi=) 

#S  D  Mines 

li 

1 

^^ 

4 



-«- 

Tr instate 

«,.= 

__ 

_„ 

53 

== 

= 

Tenn  Poly 

29 

-« 

=^ 

4 

<».. 

<»«. 

Iowa  St  Coll    , 

1    / 

22 

-•= 

3 

20 

■=~= 

— 

Tex  Coll  A  &  I 

41 

__ 

1.^ 

2 

^.« 

«.U 

#St  Uhiv  loway 

=- 

3 

2 

== 

3 

~= 

Univ  Houston 

49 

2 

=■= 

9 

C=K= 

«™ 

,^Univ  KansaaV 

44 

=^ 

„_ 

=„ 

_^ 

=^ 

St  Martin's 

o-CJ 

<>■> 

1 

==- 

„a. 

Wichita 

109 

=« 

=_ 

7 

=•= 

== 

Walla  Walla 

36 

,»-- 

■>» 

3 

=r*. 

taau 

Johns  Hopkins 

53 

7 

3 

19 

3 

»= 

Davis  &  Elkins 

76 

<c>» 

«» 

15 

«« 

-« 

harvard 

— 

«=. 

«.^ 

~.. 

2 

«=. 

Marshall  Coll 

102 

^<^ 

«» 

8 

«>. 

«» 

,7^39  Inst  lech 
#Mass  IftilTi/ 

287 

33 

=,„ 

123 

26 

=»=, 

Wyo  Univ 

74 

.^ 

«<= 

15 

=« 

u«. 

10 

.^ 

=^ 

10 

_» 

==, 

Geo  Wash  Uhlv 

72 

«" 

"= 

19 

-= 

«« 

/^Northeastern 
Detroit  Inst 

122 
35 

:; 



31 
1 

" 

tu^ 

GEOLOGICAL   (Total) 

957 

76 

13 

3O8 

31 

3 

General  Motors 

316 

«- 

=« 

130 

=- 

_c 

#Ariz  Univ 

55 

16 

1 

11 

6 

1 

Lawrence  Inst 

185 

»= 

«= 

23 

=, 

„= 

Colo  Coll 

14 

_» 

«« 

—a- 

«).,» 

tt,Ga 

Mich  M  &  T  , 
4^1ch  Uhlvi/ 
#!ifayn«i/ 

4 

«„ 

=,« 

8 

=>=» 

-^ 

#Colo  Uines 

213 

25 

12 

71 

10 

2 

% 

6 

„= 

83 

»- 

=- 

#Idaho  Univ 

25 

1 

_= 

2 

•ii-. 

«o« 

7 

=« 

12 

*"" 

=*» 

Kan  Univ 

45 

= 

14 

■BS 

<=QS 

Minn  Uhiv 

54 

4 

1 

1 

■=- 

Oi^S 

#Mich  M  &  T 

73 

2 

»a. 

12 

1 

(»ew 

Miss  ttiiv 

22 

■~» 

— 

1 

"■' 

"•= 

#Minn  Univ 

23 

2 

eata 

5 

=«=. 

=«, 

St  Louis  Univ         - 
#Wash  Univ  (St  L)i/ 

57 

=0 

«^ 

21 

<== 

«= 

Miss  Univ 

4 

=<B 

1 

Kt^ 

=c. 

H 

87 

2 

45 

2 

-=■ 

#St  Louis  Univ 

15 

•MB 

<=a. 

5 

(SIB, 

«iKij 

#Uont  St  Coll 

26 

=== 

= 

'! 

""■ 

■== 

#Wash  Univ  (St  L) 

22 

•sxa: 

»B3 

i 

•^•A. 

=x»; 

Dartmouth 

65 

12 

-' 

6 

6 

■="= 

#Mont  Mines 

24 

4 

=,» 

15 

3 

taoj 

Newark 

—= 

115 

„„ 

— 

15 

= 

Nev  Univ 

31 

J.MP 

•9S> 

13 

BKS 

Rutger* 

33 

«,- 

„^ 

30 

— ' 

sia 

/Princeton 

17 

OUBl 

caca 

3 

««• 



Stevens 

-- 

4C0 

— 

— 

43 

"— 

N  C  St  Coll 

29 

3 

.==. 

8 

_„ 

=^ 

^Columbia 

36 

179 

69 

80 

71 

3 

Tulsa 

63 

7 

-=, 

18 

2 

t.^ 

Buffalo 

29 

8 

=- 

28 

•=^ 

— 

1/  Option  of  mechanical  engineering  (undergraduate )o 


-   1h 


Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  E^lneertng  Sohoolsp  1931- 
INDUSTRIAL,  JJECHANICAL 


j^nro 

llments 

Degrees 

Enrollnents 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B,s.  : 

iloSo    < 

PhoD 

BoS.  : 

M.So  Ph.D 

BoSo 

UoSo 

Ph.D 

BoSo 

MoS.  : 

Ph.D 

INDUSTRIAL  (cont'd) 

imCHANICAL  (cont'd) 

^  Y    IftllT 

258 

159 

41 

53 

32 

2 

#Yale  Univ 

133 

7 

6 

42 

5 

1 

Renssel&er 

218 

8 

•^ 

151 

2 

»« 

Delaware  Univ 

80 

44 

»^ 

51 

13 

o~ 

,7^yracuse 

63 

4 

-_ 

69 

2 

»=. 

#Fla  Univ 

209 

5 

__ 

55 

7 

=<=. 

3«N  C  St  CoH 

165 

2 

.=<. 

55 

.>:> 

». 

Univ  Miami 

189 

<». 

«> 

50 

.. 

«. 

N  D  Agri  Coll 

31 

c^ 

». 

12 

.,^ 

„^ 

,#Ga  Tech 

514 

18 

». 

144 

12 

c 

Antloeb 

15 

OCB 

.« 

4 

«« 

=: 

^/Idaho  Univ 

109 

2 

C3JO 

20 

2 

«» 

Case 

94 

43 

— 

25 

5 

•= 

,#Bradley 

226 

10 

-0 

81 

... 

=^ 

Dayton  Vnir 

8 

-. 

_« 

»« 

Chicago  Tech 

238 

-. 

<;» 

82 

«= 

=^ 

Penn 

7 

— 

.»> 

1 

_- 

== 

^111  Inst  Tech 

432 

115 

7 

185 

16 

1 

#Ohio  St  DhiT 

172 

58 

4 

103 

15 

=>C 

#111  Univ 

668 

23 

26 

237 

32 

2 

Ohio  UniT    ,  , 
#Toledo  Oni^i/ 

43 

_. 

36 

-» 

^Northwestern 

224 

10 

9 

41 

9 

2 

^.s> 

45 

.-= 

-. 

=<» 

Evansville 

51 

-^ 

8 

»= 

Youngstown 

60 

=^ 

'7 

-. 

™ 

Ind  Tech 

220 

_= 

.0 

77 

=<■ 

<■» 

^kla  A  &  U 

72 

25 

_ 

38 

2 

-= 

yNotre  Dame 

222 

4 

~«. 

14 

1 

oa 

Okla  Hhiv 

33 

_^ 

11 

_= 

™ 

,T<Purdue 

915 

71 

34 

527 

60 

17 

;^regon  St 

103 

4 

_^ 

55 

•»= 

=^ 

#Rose  Poly 

68 

54 

<=» 

#LaLfayette 

97 

_ 

~^ 

23 

~> 

= 

Tri=.St  Coll 

264 

,B^ 

»«, 

220 

■«> 

== 

#Lehigh 

204 

2 

— > 

47 

2 

«^ 

#Iowa  St  Coll 

197 

4 

2 

136 

8 

e» 

Fa  Ull  Coll 

39 

== 

=_ 

20 

_= 

— 

#St  Univ  Iowa 

101 

10 

7 

38 

9 

2 

#Pa  St  Coll 

279 

2 

1 

99 

5 

~= 

#Kan  Univ 

141 

4 

58 

6 

<=. 

^Pittsburgh 

88 

20 

«. 

55 

2 

^>= 

#Kan  St  Coll 

194 

7 

=_ 

90 

e 

»o 

R  I  DhiT 

21 

_- 

o_ 

23 

«» 

-. 

Wichita 

140 

cj. 

» 

c=.ea 

#Tenn  IftilT 

44 

16 

.« 

6 

__ 

=. 

#Ky  Univ 

119 

8 

-» 

85 

6 

-= 

#Tex  A  4  M 

103 

3 

«= 

55 

=.» 

== 

,fUniv  Louisville 

91 

-> 

_» 

9 

2 

<=^ 

Southern  Ueth 

11 

2 

™, 

5 

=_ 

_ 

#U  Poly  Inst 

102 

„„ 

»» 

29 

»<3 

ais 

,fTex  Tech 

58 

_- 

-= 

15 

»- 

»= 

,T<U  St  Uhiv 

154 

4 

<=>«> 

78 

4 

~. 

Tex  Western 

1 

-_ 

0 

=- 

B- 

0^ 

S  W  U  Inst 

61 

«.-= 

=.,= 

16 

as 

»« 

Iftilv  Houston 

76 

28 

™ 

15 

4 

=- 

>5^Tulane  Univ 

65 

»c. 

== 

40 

1 

_> 

Norwich 

15 

=._ 

_= 

— 

— 

— . 

^Malne  Univ 

145 

== 

=OT 

107 

1 

a» 

Vermont 

4 

„- 

— 

_= 

=_ 

_= 

#Johns  Hopkins 

89 

24 

10 

30 

7 

1 

#Va  Poly 

137 

5 

.^ 

83 

=■= 

«. 

#Ud  Univ 

139 

170 

13 

84 

10 

«. 

Seattle 

34 

=~ 

=_ 

10 

c^ 

<>^ 

i\J  S  Naval  P  Q  Soh 

42 

9 

31 

4 

(SO) 

#Wash  TJnlv 

6 

»= 

_= 

27 

=:^ 

-^ 

Bradford  Durfee 

27 

»« 

6 

=. 

liar  shall 

19 

— 

— 

— 

»_ 

— 

^Harvard 

8 

4 

== 

15 

6 

#Mass  Inst  Tech 

402 

72 

27 

142 

66 

14 

UKHANICAL  (Total) 

31094  3047 

338  10752 

947 

70 

#llass  Univ 

76 

1 

36 

«, 

= 

#Ala  Poly 

310 

2 

_o 

98 

«. 

„ 

#Northea  stern 

384 

79 

«» 

98 

= 

-<3 

#Ala  IfeiY 

300 

31 

<>. 

55 

=_ 

-= 

#Tuft3 

111 

= 

48 

«.= 

»>. 

#Arl2  UnlT 

178 

6 

=-. 

53 

2 

»^ 

#Wore  ester 

172 

3 

.» 

64 

1 

-^ 

Ark  St  Coll 

1 

-_ 

=<. 

«^ 

„. 

-  = 

Detroit  Inst 

168 

<»» 

34 

=<«, 

-=. 

#Ark  Univ 

70 

1 

=«. 

33 

3 

__ 

^Detroit  Univ 

445 

—a 

«« 

196 

»- 

== 

John  Brown 

14 

— 

=. 

6 

=» 

Gen  Motors  Inst 

237 

=• 

».» 

90 

an 

=.=. 

#Callf  Tech 

105 

38 

18 

36 

23 

1 

Lawranoe  Inst 

545 

«> 

«» 

79 

=., 

_= 

Calif  St  Poly 

184 

«. 

_.= 

54 

_o 

-» 

,fUieh  U  &  T 

272 

3 

c«, 

101 

2 

=^ 

jCalif  Univ    B) 
#Calif  UnlT  (L  A) 

394 

22 

11 

188 

45 

4 

/Mich  St  Coll 

416 

12 

1 

174 

10 

St. 

143 

™ 

~ 

2 

=„ 

Stooh  Univ 

286 

39 

7 

186 

37 

1 

Fresno  St  Coll 

47 

-= 

— 

4 

=-= 

=« 

#ffayne  Univ 

321 

62 

52 

3 

=<. 

Loyola  Uhlv 

52 

<^ 

.» 

11 

_c 

.«. 

#Uinn  Univ 

415 

48 

13 

214 

18 

2 

San  Jose 

42 

=_ 

c» 

18 

<», 

=. 

#Mlss  St  Coll 

104 

2 

36 

1 

■CCD 

#Santa  Clewa 

52 

c 

»» 

25 

0^ 

<:^ 

#Uo  Ulnes 

186 

7 

<&=> 

110 

6 

»=> 

fl^Stanford 

126 

24 

8 

39 

10 

1 

#Uo  Uhiv 

147 

5 

ca» 

63 

6 

CS.S 

#Univ  Sou  Calif 

327 

75 

«. 

126 

17 

= 

#Wash  ttoiv  (St  l) 

158 

15 

1 

35 

3 

au 

iColo  A  &  M 

77 

_- 

.» 

33 

_> 

—=. 

,/Mont  St  Coll 

69 

4 

c== 

48 

3 

-*, 

#Colo  UniT 

326 

32 

= 

146 

11 

=^ 

#Nebr  Univ 

133 

1 

1 

91 

5 

«■«> 

#Denver  Uhlr 

86 

.„ 

.. 

47 

== 

== 

;i^Nevada  ttilv 

38 

s.a= 

.» 

14 

C34» 

Bridgeport 

43 

— 

■» 

18 

»_ 

_ 

^Dartmouth 

29 

7 

-=> 

8 

°6 

c=« 

porai  UhiT 

117 

38 

~- 

63 

3 

<» 

#New  Hampshire  Univ 

112 

1 

—« 

42 

3 

«>a> 

Hillyer 

491 

— 

_. 

21 

— 

== 

#Newark 

868 

97 

».^ 

127 

9 

»^ 

1/  Option  of  mechanical  engineering  (vmdergraduate)€) 
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Enrollments  and  Degrees  in  Uo  So  Engineering  Sohools^  1^51 

MBCHANICAL,  METALLURGICAL 


Enrollments 

Degrees 

Enrollments 

Degrees 

Instittition 

1951'=52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B,So 

MoSo  ] 

PhoD 

BoSo  : 

UoSo  ] 

Ph^D 

B,So 

M„So 

Ph.D 

BoS, 

MoSo  : 

Ph»D 

MECHANICAL  (eont'd) 

MECHANICAL  (cont'd) 

#Princeton 

86 

7 

.=. 

30 

4 

=0 

/Rice 

118 

6 

-0 

1 

3 

—0 

jfeutgers 

75 

__ 

42 

1 

= 

/Sou  Ueth 

137 

93 

~_ 

44 

1 

o» 

Stevens 

167 

0. 

<.«, 

27 

...o 

/Tex  Teoh 

170 

oa 

46 

» 

... 

#N  M  A  &  U 

ii 

«.. 

31 

a=. 

/Tex  Univ 

321 

29 

7 

87 

18 

0. 

0  M  Unlv 

49 

35 

= 

43 

1 

0^ 

Tex  Western 

12 

-=. 

~ 

-0 

,7^BrooklyTi  Poly 

370 

243 

12 

162 

22 

.0 

Univ  Houston 

427 

50 

oe» 

92 

5 

00 

Buffalo 

78 

49 

.= 

101 

2 

» 

/Utah  Univ 

152 

1 

.» 

45 

_o 

#Clarkson 

278 

— <c 

123 

.= 

a=> 

/Norwich 

77 

„,. 

cc. 

24 

00 

00 

#City  Coll  of  N  Y 

701 

43 

„_ 

144 

CO 

=0 

/Vermont  ftxiv 

75 

_o 

-0 

32 

4 

00 

^Columbia 

50 

90 

29 

72 

76 

4 

/Va  Poly  Inst 

336 

5 

=.= 

158 

16 

00 

#Cooper  Utiion 

225 

42 

«Q. 

/Va  Univ 

118 

72 

» 

25 

«.» 

-a 

^Cornell 

650 

10 

'6 

53 

12 

5 

Gonzaga 

68 

»o 

13 

on 

00 

#N  Y  ttjiT 

642 

112 

16 

150 

25 

1 

Seattle 

58 

00 

00 

16 

— 

00 

/Pratt  Inst 

73 

.. 

== 

56 

00 

/Wash  St  Coll 

134 

4 

=« 

56 

2 

=uo 

#Rens39laer 

528 

16 

03. 

223 

15 

0= 

/Wash  Unlv 

224 

54 

cc 

108 

3 

00 

#Roohe3ter 

137 

6 

_» 

41 

5 

=^ 

/W  Va  Univ 

131 

6 

.0 

74 

9 

=,„ 

/Syracuse 

129 

10 

-c> 

85 

5 

o<= 

/Marquette 

324 

-. 

~c. 

139 

==. 

/Duke  Uhiv 

160 

_- 

^_ 

49 

-0 

/Wise  Univ 

564 

63 

10 

155 

14 

1 

N  C  Agri  &   Teeh  C 

26 

«. 

•  » 

6 

c 

<= 

/Wyo  Univ 

73 

2 

_o 

24 

00 

«  = 

#N  C  St  Coll 

347 

10 

.. 

87 

5 

00 

/Catholic  Unlv 

51 

5 

00 

39 

-0 

o«. 

#N  D  Agri  Coll 

84 

ima 

_- 

32 

,c>o 

/Geo  Wash  Univ 

135 

_» 

41 

_o 

™o 

#N  D  Univ 

22 

c.= 

•« 

11 

«=. 

00 

/Aloward  Unlv 

47 

-_ 

— 

16 

»o 

-0 

/Akron 

57 

=._ 

<o 

18 

=0 

=^ 

Puerto  Rico 

98 

__ 

o» 

30 

„_ 

-0 

Antloch  Coll 

40 

». 

== 

12 

=,= 

-o 

/Case  Inst 

278 

120 

11 

96 

18 

ei>o 

liETALLURGICAL  ( Total  )2295 

523 

242 

802 

238 

40 

/Cincinnati 

356 

«>B 

c^r» 

108 

■=>■> 

00 

/Ala  Univ 

28 

3 

0^ 

4 

4 

00 

/Dayton  Univ 

100 

*>- 

.»<» 

21 

==. 

«. 

/Ariz  Univ 

33 

3 

»<= 

17 

2 

.,=, 

/Penn  Coll 

240 

-_ 

.a 

85 

BBO 

=»» 

/Calif  Univ  (B) 

20 

11 

10 

8 

17 

1 

Ohio  No  OhiT 

25 

<». 

14 

-0 

-<. 

/Colo  Mines 

103 

10 

2 

36 

17 

0. 

/Ohio  St  Uni* 

298 

5 

6 

149 

39 

3 

/Yale  Univ 

8 

5 

8 

4 

5 

3 

/Ohio  UniT 

78 

1 

-_ 

32 

/Idaho  Univ 

16 

2 

_o 

6 

3 

/Toledo 

104 

.» 

OB 

75 

0,0 

„o 

/111  Inst  Tech 

67 

31 

4 

17 

4 

00 

Youngstown 

161 

_« 

=<= 

38 

„„ 

==. 

/111  Univ 

90 

2 

8 

26 

6 

1 

/Okla  A  &  u 

120 

12 

.» 

87 

4 

« 

/Notre  Dame 

24 

2 

7 

7 

1 

=. 

/Okla  Uhiv 

108 

3 

» 

83 

2 

_» 

/Purdue 

95 

6 

6 

65 

3 

4 

/Oregon  St  Coll 

133 

8 

<.- 

63 

9 

oc 

Kan  Univ 

6 

_o 

»= 

15 

_= 

== 

/Buc knell 

87 

»» 

_  = 

33 

2 

== 

/Ky  Univ 

20 

4 

_o 

15 

8 

a>« 

/Carnegie 

478 

35 

8 

74 

11 

00 

/Mass  Inst  Teoh 

112 

48 

41 

38 

21 

16 

/Drexel 

396 

84 

a,^ 

97 

00 

»«, 

/Mich  M  4  T    . 
#Uich  St  Colli/ 

113 

1 

-^ 

52 

10 

— 

/Lafayette 

101 

=.=. 

—  » 

46 

_a> 

oa. 

41 

wa- 

3 

11 

2 

<30 

/Lehigh 

349 

5 

3 

75 

5 

ao 

#i!ich  Univ 

32 

10 

8 

24 

13 

3 

Pa  Mil  Coll 

51 

10 

a,«i 

/Wayne  Unlv 

42 

7 

-0 

3 

_o 

..» 

/Pa  St  Coll 

473 

14 

9 

105 

12 

o„ 

/Minn  Iteiv 

31 

10 

6 

14 

2 

=^ 

/Pa  Uhiv 

95 

132 

3 

32 

14 

=. 

/Mo  Mines 

95 

6 

4 

46 

9 

0=. 

/Pittsburgh 

252 

97 

7 

115 

5 

0^ 

/Mont  Mines 

34 

5 

»„ 

16 

2 

-=. 

/Swarthmore 

18 

13 

=» 

Kev  Iftilv 

4 

»» 

,™ 

5 

o_ 

... 

/Villanova 

84 

<B  — 

•so 

44 

-e. 

*(a 

Stevens 

■— • 

83 

«_ 

_c 

5 

oc« 

/srowj 

13 

n,a. 

_i«3 

41 

=K= 

<=>=> 

N  M  Mines 

13 

-c= 

««■ 

3 

=0 

„o 

/R  I  Iftilv 

81 

4 

2 

63 

2 

1 

Brookl^Ti  Poly 

71 

20 

2 

8 

3 

->> 

/Clemson 

262 

3 

=«5, 

36 

4 

/Columbia 

11 

7 

26 

16 

7 

= 

/S  C  Univ 

100 

<=>» 

33 

»« 

—  « 

/Cornell 

36 

1 

«„ 

9 

0= 

0=, 

/S  D  Ulnes 

79 

— =, 

—  «B 

34 

«= 

.» 

/Rensselaer 

97 

18 

12 

49 

7 

0^ 

/S  D  St  Coll 

56 

1 

<r>a3 

20 

i.^ 

.;^ 

N  Y  ttiiv 

10 

=. 

== 

„_ 

=»« 

«o 

Tenn  Poly 

54 

-<» 

=. 

17 

•. 

OS  I, 

Syracuse 

4 

o„ 

»» 

2 

.^ 

=<^ 

/Tenn  Unlv 

166 

39 

— « 

77 

6 

«.» 

/Case 

85 

33 

11 

26 

10 

=«= 

/Vanderbilt 

67 

» 

39 

-B 

.=  » 

/Clnoirmati 

82 

2 

4 

13 

1 

c=»d 

/Tex  A  &  M 

360 

12 

4 

130 

8 

_» 

/Penn 

22 

— • 

= 

5 

~ 

~ 

1/  Option  of  mechanical  engineering  (undergraduate )» 
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Enrolljnents  and  Degrees  In  U.  S»  Engineering  Schools,  1^31 
METALLURGICAL,  WINING,  NAVAL  ARCHITECTDRE  AND  MARINE  ENGINEERING,  PETROLEUM,  SANITARY,  TEXTILE 


Enrollments 

Degrees 

airollraents 

Degrees 

Institution 

1951-52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

B.S. 

U.So  1 

Ph.D 

B.So  1 

llcS.    I 

PhoD 

BoSo 

U.So 

Ph„D 

BoS. 

U.So 

PhoD 

METALLURGICAL  (conf 

d) 

NAV  ARCH  4  MARINE 

ENG'O  ( 

oont' 

d) 

#Ohio  St  Unlv 

50 

6 

5 

21 

11 

1 

N  Y  Maritime  Coll     327 

— 

50 

_.. 

— 

Yoxaigstown 

31 

— 

— 

2 

— 

.= 

/Webb  Inst 

62 

8 

~ 

14 

=„ 

-= 

j'Carnegle 

159 

55 

26 

45 

14 

5 

Drexel 

50 

-<- 

_« 

4 

_» 

-^ 

PETROLEUM  (Total) 

2751 

184 

5 

893 

67 

2 

/Lafayette 

33 

<^- 

-_ 

21 

__ 

-«, 

Calif  Dhiv  (LcA« 
/Calif  Dniv  (B) 

)         8 

_- 

*=> 

#Lehigh 

114 

6 

8 

19 

6 

2 

51 

5 

2 

29 

5 

.» 

#Pa  St  Coll 

105 

_» 

_„ 

22 

2 

4 

/Uhiv  So  Calif 

94 

40 

_ 

20 

3 

D» 

,#Pa  Univ 

29 

26 

7 

4 

7 

._ 

/Colo  Mines 

196 

8 

1 

56 

4 

2 

/Pittsburgh 

62 

38 

12 

30 

6 

«= 

111  Inst  Tech 

19 

1 

12 

»^ 

/S  D  Mines 

18 

1 

— 

7 

1 

__ 

/Kansas  Univ 

50 

<.., 

18 

„ 

<>=. 

Tenn  Univ       , 
/Tex  Westerni' 

— 

18 

10 

~ 

«= 

_^ 

La  Poly  Inst 

74 

.„ 

<:» 

1 



•><» 

20 

_= 

_ 

3 

— 

tBKH 

/U  St  Univ 

139 

1 

<». 

63 

2 

oo 

Univ  Houston 

14 

6 

„- 

■^ 

-c 

-<^ 

S  W  La  Inst 

11 

— 

-0 

■XH 

— 

/Utali  Unlv 

20 

4 

9 

7 

<» 

,»= 

Minn  Dniv 

12 

—» 

o,c= 

'I 

—  a. 

<»<» 

#Va  Poly  Inst 

24 

4 

16 

2 

=«. 

/Uo  Mine 33/ 

46 

2 

»» 

34 

3 

c=^ 

/Wash  St  Coll 

16 

2 

-. 

3 

o». 

«. 

Mont  Uines 

21 

1 

a>e 

9 

=„ 

/fash  Ohlv 

10 

3 

-c 

7 

3 

-^ 

N  U  Ulnes          . 
/Ohio  St  Unl^ 
/Okla  A  4  Mi/ 

38 

<=» 

0= 

16 

«a 

«> 

/Wise  Univ 
/Alaska^/ 

94 

1 

24 

3 

30 

1 

24 

=  = 

29 

81 

2 
2 

— 

9 
42 

3 

"= 

/Okla  Dniv 

312 

12 

<.» 

180 

.^ 

MINING  (Total) 

1309 

63 

8 

493 

45 

2 

/Tulsa 

364 

39 

-=. 

100 

12 

=„ 

/Ala  Univ 

34 

4 

»es 

8 

^^ 

/Pa  St  Coll 

104 

<=«. 

-c 

14 

6 

casB 

/Ariz  Uhlv 

66 

1 

■H3 

18 

ama 

»« 

/Pittsburgh 

99 

4 

»«. 

32 

6 

„c. 

/Calif  Univ  (B) 
Calif  Univ  (L.A.) 

19 

3 

»G. 

10 

2 

—0 

#Tex  A  4  U 

301 

8 

1 

84 

3 

=  « 

1 

~e^ 

ci»^ 

~i» 

»e. 

/Tex  Coll  A  4  I 

67 

5 

= 

39 

.» 

«. 

/Colo  Mines 

133 

15 

1 

39 

7 

«• 

Tex  Tech  Coll 

174 

__ 

== 

33 

__ 

=. 

/Idaho  Univ 

21 

=0. 

2 

OS. 

Tex  Western 

7 

= 

™ 

— 

_= 

»=. 

/111  Dniv 

59 

4 

1 

16 

oa 

«,^ 

/Tex  Univ 

305 

12 

«. 

77 

7 

.^ 

loira.  St  Coll 

8 

1 

1 

»> 

«KB 

Univ  Houston 

x6e 

24 

~ 

31 

1 

-= 

Kansas  Ibilv 
/Ky  Dhiv 
/Mioh  M  4  T 
/Minn  Univ 

9 
40 

76 

20 

1 
1 

1 

1 

8 
28 
14 
15 

2 

1 

««* 

SANITARY  (Total)    , 
/Calif  Univ  (BJE/ 
Fla  tftiiv 

122 
37 

99 
12 

5 

30 

3 

76 

iO 

69 

12 

1 

4 

#Ud  Uines 
#Uont  Uines 
/Nev  Uhiv 
N  M  Mines 
/Columbia 
/N  D  Univ 
/Ohio  St  Uhiv 
/Lafayette 
/Lehigh 
/Pa  St  Coll 
/Pittsburgh 
/S  D  Mines 
#Tex  Western 

183 

25 
34 

42 
7 
9 

19 
20 
64 
61 

32 
32 

42 

10 

"7 

1 

2 

1 

1 
4 

12g 
16 
11 
24 
11 
6 
6 

5 
11 
12 

17 

12 

1 

8 

1 

9 
3 

2 
2 

1 

1 

Ga  Tech     / 

/111  ani-*y    ,  , 

/St  Univ  Ioto2/ 
Johns  Honklns 

/Harvard^ 
Uass  Inst  Teoh 

/Uich  St  Coliy 
Uinn  Univ 

/Rutgers V 

/Manhattan^        , 
/New  York  Unlvi/ 
/Okla  A  4  UZ/ 
/Pa  St  Coliy 
/Tex  A  4  id/ 
/Va  Polyy 

13 
1 

10 

3 

28 

30 

3 

4 
15 
13 

14 
2 

7 
1 

10 

5 
2 

1 
4 
8 
7 

2 

5 

3 

8 

3 
39 

13 

1 
4 
2 

8 
16 
12 

2 

2 
2 

1 
1 
2 

/Utah  Univ 
/Va  Poly 

24 
48 

3 
1 

— 

6 
11 

1 
1 

~ 

_=, 

~6 

_= 

— 

3 
4 

■» 

/Wash  St  Coll 
/Wash  Dniv 

7 

18 

3 

— 

6 

5 

5 

== 

TEXTILE  (Total) 

1068 

28 

1 

154 

11 

«=. 

/W  Va  Uhiv 

/Wiso 

/AUska 

9^ 
36 

24 

4 

EM= 

38 
9 

1 

1 

a^ 

Ala  Poly 
/Ga  Tech 

Bradford  Durfee 
/Lowell  Textile 

53 
203 

51 
176 

10 
10 

_ 

13 
14 
31 
41 

2 
5 

™ 

NAVAL  ARCHITECTDRE  & 

Uass  Inst  Tech 

— 

7 

1 

-c 

4 

«. 

MARINE  ENG'G  (Tot) 

540 

102 

»• 

128 

45 

1 

Phlla  Text  Inst 

339 

-= 

-" 

~ 

— 

=«. 

/Mass  Inst  Tech 

78 

90 

-0 

22 

40 

1 

R  I  Sch  Design 

62 

_- 

— 

27 

.. 

_= 

/Mich  Univ 

73 

4 



42 

5 

— 

R  I  Dniv 

1 

~_ 

«. 

_„ 

-» 

«. 

1/  Option  of  mechanical  engineering  (undergraduate  )<i 
2/  Option  of  mining  engineering  (undergraduate). 
4/  Option  of  civil  engineering  (undergraduate )« 
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Enrollments  and  Degrees  In  Uo  S„   Engineering  Schools, 

TEXTILE,  OTHER,  UNCLASSIFIED 


1951 


Enrollments 

Degrees 

Enr( 

ailments 

Degrees 

-— 

Institution 

1951=52 

1950-51 

Institution 

1951-52 

1950-51 

BcSo 

M.S. 

PhoD 

BoSo 

MoSo 

PhoD 

BcSo 

MoS, 

PhoD 

BoSo 

M0S9 

PhoD 

TEXTILE  (cont'd) 

UNCLASSIFIED  (Total) 

19653 

339 

8 

70 

44 

16 

Clemson  Coll 

162 

1 

-^ 

19 

==« 

~s* 

*Ala  ttilv 

35 

2 

««• 

#Tex  Tech 

21 

.== 

BBC 

9 

»=> 

!=»=- 

♦Ariz  Univ 

49 

==> 

<=.<.. 

=-= 

o.^ 

C«J» 

Ark  St  Coll 

25 

_=. 

B>^ 

««■ 

»Sj 

_s> 

OTHER  (Total) 

2835 

434 

152 

651 

134 

20 

•Ark  Univ 

1 

=- 

=  _ 

00  c= 

«,= 

— m. 

John  Brown 

30 

12 

=^ 

•Calif  Tech 

199 

a>= 

«-o. 

■>— 

0.. 

„„ 

Calif  St  Poly 

178 

„ 

=,,. 

74 

a= 

= 

•Calif  Univ  (B) 

20 

.0 

«= 

=.=. 

0=3 

Colo  A  &  M 

95 

«.= 

c»» 

11 

^- 

~= 

•Calif  Univ  (L  A) 

2 

OUB 

c=« 

—a. 

=^-. 

„«, 

Colo  Mines 

111 

18 

1 

27 

2 

1 

Loyola 

37 

=>» 

-„=. 

•CO 

«.— 

«,» 

Colo  Only 

55 

13 

__ 

3 

=«= 

San  Jose 

174 

.. 

a<r. 

a» 

=<= 

CBO, 

Bridgeport 

29 

c 

=~ 

««» 

•Santa  Clara 

66 

=» 

»<. 

<X,<E1 

»«, 

.C 

Ga  Tech 

-. 

=.=. 

.a. 

=.=. 

2 

c»x- 

•Stanford 

87 

<»» 

— « 

=  <x. 

^= 

.a 

Chisago  Tech 

743 

-0 

=<, 

57 

== 

«» 

•Colo  A  &  M 

134 

.c» 

«s 

«.c. 

««=, 

««, 

111  Inst  Teeh 

123 

... 

»^ 

33 

«=^ 

a,« 

•Cole  Univ 

170 

5 

„» 

0= 

•EXS 

=.«. 

Ind  Tech 

177 

»u 

™« 

54 

^^.^ 

.Mi, 

•Univ  Denver 

2 

«« 

«,,» 

=.=. 

.=.0 

Purdue 

11 

„^ 

ws 

5 

a» 

>^ 

Bridgeport 

192 

«o 

Q=. 

„c 

CBCE, 

c=» 

Tri-St  Coll 

136 

._ 

-=, 

77 

_„ 

=.^ 

•Conn  Univ 

473 

== 

a.= 

<.«. 

™>3 

a>B 

Iowa  St  Coll 

__ 

== 

_» 

2 

=0. 

•Delaware 

105 

<^ 

=..» 

ca: 

«.= 

otc 

St  Univ  Iowa 

6 

12 

14 

5 

13 

1 

•Ga  Teoh 

1 

c«> 

»C3 

«><=. 

32 

»a 

Kan  St  Coll 

== 

2 

«,«. 

1 

<=<= 

•Bradley 

52 

«» 

««a 

_<» 

OlCi 

La  St  Coll 

__ 

6 

<=.« 

=K=. 

4 

~. 

•111  Inst  Teoh 

3753 

= 

==;. 

8 

-*^ 

(OCB 

U  S  NaTOl  PO  Seh 

107 

37 

a» 

33 

29 

a«=, 

♦Northwestern 

34 

oa 

.« 

-« 

c:.— 

_aa 

tftiiv  Maryland 

13 

»» 

«= 

•Purdue 

1208 

«=, 

.=<=, 

T.^^ 

-^ 

•  = 

Harvard 

4 

2 

■Dar 

8 

a.c 

•Rose  Poly 

92 

—=> 

«=.£> 

•  =, 

-.<=. 

ajo 

Lowell  Textile 

33 

2 

-= 

•a 

.=.= 

SBC3 

•Iowa  St  Coll 

714 

=«. 

c.^ 

— 

-c. 

=«=. 

Mass  Inst  Teoh 

149 

33 

59 

69 

15 

12 

•Kan  St  Coll 

«-, 

6 

^^ 

= 

»<= 

Northeastern 

=<= 

14 

=JOJ 

•Kan  Univ 

66 

=,^ 

=.». 

»  = 

«=. 

»<9 

Tufts 

167 

»o. 

a«^ 

c-ai. 

e.™ 

_c= 

•Kir  Univ 

266 

««> 

ex.. 

»=1 

««^ 

=  0 

Mleh  Oniv 

14 

_„ 

=» 

35 

«=. 

-=. 

•Louisville 

177 

.» 

c«> 

«« 

„= 

««, 

Wayne  Univ 

12 

==, 

<»« 

»<^ 

==. 

•La  Poly  Inst 

33 

=.=, 

<=>c^ 

«  = 

=« 

CO, 

Minn  Uhir 

32 

21 

25 

2 

1 

4 

•La  St 

409 

.^ 

o» 

^  = 

».= 

=,«. 

Miss  Univ 

4 

oo 

-a. 

««= 

cac=. 

S  W  U  Inst 

20 

«^ 

== 

c»=. 

=0, 

cao 

Mo  Mines 

27 

13 

2 

22 

16 

ana. 

•Tulane 

138 

== 

«^ 

„^ 

»o. 

=. 

St  Louis  Univ 

49 

51 

2 

19 

=»« 

™=, 

•Dhiv  lifeline 

211 

<=x=> 

«- 

=> 

(SO 

oo. 

Vfash  Iftilv  (St  L) 

2 

=;= 

.« 

CK. 

•Johns  Hopkins 

72 

m^ 

CH» 

<»cr^ 

== 

=>=. 

Mont  Mines 

1 

.» 

—0 

BCS 

3 

=.= 

•Md  Univ 

309 

.^» 

<=«= 

C»<B 

«>« 

««= 

N  H  Univ 

19 

.- 

s» 

3 

dora 

•U  S  Naval  PG  Soh 

48 

ci.™ 

cac» 

3 

2 

— c 

Princeton 

9 

«» 

4 

««=. 

•Mass  Inst  Teoh 

.. 

<= 

«. 

10 

«.=> 

Stevens 

~_ 

21 

7 

.^  = 

8 

SHS, 

•Mass  aiiv 

155 

»«. 

-cs, 

•  <= 

<=o. 

Brooklyn  Poly 

.« 

26 

11 

ac 

3 

1 

•Northeastern 

490 

21 

<=c= 

=« 

«=. 

<»« 

Columbia 

0.0 

3 

6 

1 

2 

=<=. 

•Worcester 

163 

a.« 

«« 

c=.<x> 

=>» 

C30 

N  Y  Univ 

30 

37 

<„ 

14 

7 

==s 

Detroit  Inst 

109 

»_ 

»« 

»<_ 

<=.. 

•«^ 

Rensselaer 

21 

3 

1 

2 

S5K» 

•Detroit  Univ 

103 

=» 

»«:> 

==- 

„=, 

«B> 

N  C  St  Coll 

67 

28 

«<3 

4 

«» 

=St. 

Gen  Motors 

619 

„„ 

-^a. 

oa 

«,„ 

«... 

N  D  Univ 

25 

BO 

1 

9 

««= 

I 

Lawrence  Inst 

167 

=« 

«= 

a.c^ 

»=> 

aau. 

Case  Inst 

12 

62 

21 

6 

8 

•Mich  St  Coll 

6 

=,=. 

„„ 

S=(P 

CJO* 

Penn  Coll 

=_ 

«» 

_^ 

3 

va 

=»=. 

•Mich  Univ 

362 

=0. 

<^.= 

««, 

«!-=>. 

ea. 

Ohio  St  Univ 

67 

6 

=«. 

18 

»a 

= 

•Minn  Univ 

52 

»_ 

<»<. 

38 

«.« 

sea 

Toledo 

12 

=,= 

cixa 

a>«. 

«>» 

•Miss  Univ 

172 

«= 

<»a 

e=ti. 

». 

«><=> 

Youngstown 

29 

OOB 

=«= 

2 

tsar 

fS^ 

•Mo  Soh  Mines 

61 

1 

»» 

-o^ 

<=.= 

«.=. 

Okla  Univ 

5 

=.« 

«= 

4 

ou 

00= 

•Mo  ttiiv 

1 

a^ 

=..= 

™^ 

,^  = 

«.» 

Pittsburgh 

61 

.„ 

0..=. 

— , 

4=K» 

c«u 

•St  Louis  Univ 

2 

=.» 

^„ 

<C>l= 

«= 

<BO> 

R  I  Soh  of  Design 

42 

■»<= 

«c^ 

27 

« 

«=C3 

•Wash  Univ  (St  L) 

4 

23 

==. 

i^^ 

c==. 

c«a 

R  I  Univ 

7 

_. 

•.0 

«>«J 

m*= 

•Mont  Mines 

107 

mOU 

<=.» 

«^o 

™». 

Tenn  Ohlv 

1 

(BO 

(=>» 

«.«■ 

e-(X> 

•=1=1 

•Nebr  Univ 

232 

=:.=, 

-.= 

«.=> 

Itjc 

■so 

Tex  A  &  M 

61 

=  - 

=.^ 

•><e 

««Lr 

»=> 

•Dartmouth 

66 

»<=. 

—<= 

0.,= 

«.= 

„c 

Tex  Western 

8 

«><= 

OCE3 

5 

cw 

•K=- 

•N  H  Univ 

1 

„_ 

c_c: 

=>=. 

■=>^ 

«>« 

Utah  Agri  Coll 

20 

•  » 

=  =. 

ttiC 

««. 

•Newark 

15 

10 

^^ 

CO. 

«=^ 

■xx. 

Va  Poly 

56 

1 

«=< 

17 

tthiJ 



•Princeton 

130 

<=.» 

.== 

21 

o« 

«=>=. 

St  Martin's 

»«> 

»<9 

1 

=*i. 

=«J 

•Rutgers 

150 

ecu 

«=• 

— « 

UIE 

cc. 

Wash  Univ 

__ 

-„^ 

<=» 

3 

=>ca 

•N  M  A  4  M 

16 

«c=. 

„» 

=.€= 

—a. 

c»> 
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Enrollments  and  Degrees  in  U^  S^  Engineering  Schools,   1951 


UNCLASSIFIED 

Institution 

Enrollments      Degrees 
1951-52        1950-51 

BoSo  UoSo  Ph,D  B^S,  U.S.  Ph.D 

UNCLASSIFIED  (cont'd) 

•N  U  Oniv 

219 

__ 

•Brooklyn  Poly 

91 

== 

Buffalo 

831 

=- 

•City  Coll  of  N  Y 

332 

^ 

•ilanhattan 

313 

— 

•N  Y  Univ 

34 

32 

•Rensselaer 

206 

148 

•Syracuse 

135 

== 

•Duke 

16 

=,= 

•N  D  UnlT 

90 

=, 

•Akron 

141 

„_ 

Antloch 

11 

== 

•Case  Inst 

223 

15 

•Dayton 

6 

.«- 

•Penn  Coll 

515 

=<• 

•Ohio  St  Uhlv 

392 

=., 

•Ohio  Univ 

132 

.^ 

•Toledo 

113 

== 

•Okla  A  &  U 

365 

<a» 

•Okla  Univ 

358 

»_ 

•Tulsa 

189 

_o 

•OMg  St 

198 

™ 

Pa  Mil  Coll 

2 

.= 

•Swarthmore 

46 

«c 

•Villanova 

125 

== 

•Brown 

222 

4 

•R  I  Univ 

121 

»<. 

•S  D  Mines 

26 

» 

•Vanderbllt 

172 

=. 

•Tex  A  &  U 

209 

_ 

•Sou  Methodist 

53 

19 

•Tex  Tech 

8 

10 

•Tex  r?9  stern 

1 

»_ 

Univ  Houston 

122 

22 

»\Jtih  Univ 

88 

= 

•Vermont 

15 

=- 

•Va  Poly 

3 

c=« 

•Va  ttiiv 

»» 

1 

•Wash  Univ 

494 

c^ 

•W  Va  OhiT 

87 

_„ 

•Marquette 

75 

^>. 

Puerto  Rloo 

143 

-= 

16 
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